Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I 


GAZZETTA ® 


Anno 1065 — Numero 298 


UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


PARTE PRIMA 


Roma - Lunedì, 29 novembre 1965 


SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI 
MENO I FESTIVI 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUEBLICAZIONE CELLE LEGGI E DECREYI — TEL. 650-139 652-361 
AMMIKISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO PGLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8:58 


PREZZI 
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI 


Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - 


Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio 


E CONDIZIONI 


DI ABBONAMENTO 
ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) 


Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 +» 
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio 


I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l’ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno 
3 fuscicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 


L'importo degli abbonementi deve essere versato sul c/c postale n. 1/2649 


intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato 


La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono. in vendita al pubblico presso le agenzie della 


Libreria dello Stato: 
Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, 
Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, 
(Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del 


ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; 


MILANO, 


Via Chiaia, 6; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei 
come da norme riportate nella testata della parte Il, si ricevono in Roma 
Ministero del Tesoro. 


Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze 


possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo. 


SOMMA RIO 


LEGGI E DECRETI 


LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1293. 
Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell’Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . Pag. 5958 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

9 giugno 1965, n. 1294. 

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente norme di attua- 
zione alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento 
economico e giuridico degli assuntori delle Ferrovie dello Stato. 
Pag. 5959 


REPUBBLICA 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
23 ottobre 1965, n. 1295, 
Modificazioni allo statuto dell’Università degli studi di 
Roma... 000000000 + + + Pag. 5959 


REPUBBLICA 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
27 ottobre 1965, n. 1296. 
Modificazioni allo statuto dell’Università degli studi di 
Messina... +... AR e I Pag. 5961 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
27 ottobre 1965, n. 1297. 
Modificazioni allo statuto dell’Università degli 
Padova: td usa cali e n e ce Le 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
12 luglio 1965, n. 1298. 
Autorizzazione al Fondo pensioni per il 
Banca nazionale del lavoro ad acquistare un 


studi di 
Pag. 5961 


personale della 
immobile. 
Pag. 5962 


DEORETO MINISTERIALE 18 settembre 1965. 

Sostituzione di un membro supplente della Gommissione cen- 
trale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoc- 
cupati . L L.0. + +... + + +» + + + Pag. 5962 


DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965. 
Delimitazione delle aree destinate a sedi di agglomerazione 
findustriale nel comune di Longarone . . . +. . Pag. 5962 


DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965. 


Ciassificazione tra le statali di una strada in provincia di 
Cuneo e Savona... . . .. +. + +» + +. Pag. 5963 


DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965. 
Liquidazione coatta amministrativa della Società « Coope- 
rativa fra agricoltorî del Ponente - Società cooperativa a 
r. I. », con sede in Varenna di Genova, e nomina del commis- 
sario liquidatore . Pag. 5963 


DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965. 

Liquidazione coatta amministrativa della Società coopera. 
tiva « Gruppo autonomo complesso Gaslini», con sede in 
Genova-Bolzaneto, e nomina del commissario liquidatore. 
Pag. 5964 


DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965. 
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agri. 

coltura di Campobasso ad applicare l'aliquota d’imposta ca- 

meraie per l’anno 1966. . . . .. . . . . Pag. 5964 


DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965. 


Determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta 
filigranata per foglietti bollati per cambiali . . . Pag. 5964 


DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965. 
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agri. 

coltura di Rieti ad applicare l’aliquota d’imposta camerale 

per Panno 1966... . . . 0.0. +. + + +» Pag. 5965 


DISPOSIZIONI E COMUNICATI 


Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 


Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio 
di bonifica e di irrigazione della Media Valle del Tevere, con 
sede in Roma . . . .. . ME a Pag. 5965 

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune 
di Corato... ... FSE P Pag. 5965 

Sclassificazione ed Slienszione di suolo tratturale in comune 
di Bussi sul Tirino . . .. 0.0... Pag. 5965 


Ministero dell’interno: Autorizzazione alla provincia di Sira- 
cusa ad assumere un mutuo per l’integrazione del bilan- 
cio 1964 Pag. 5965 


e. 00 e ce è è 0 0 e è 0 e . 


5958 


Ministero del bilancio: Errata-corrigo . + +. +. +» Pag. 5965 


Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 


Scioglimento della Società cooperativa agricola « Unione 
agricola », con sede in Abbiate Guazzone di Tradate (Varese). 
Pag. 5968 


Scioglimento della Società cooperativa agricola « Risveglio » 
con sede in Pietrapaola (Cosenza) . Pag. 5966 


Ministero della pubblica istruzione: 


della cattedra di « Matematica finanziaria » presso 
di economia e commercio della Università di Bo- 
logna . er: l Rao Pag. 5966 
Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » 
resso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di 
adova . Pag. 5966 


Vacanza della seconda cattedra di « Lingua e letteratura 
italiana » presso la Facoltà di magistero dell’Università di 
Firenze. . .. de caso ante Pag. 5966 

Vacanza della cattedra di « Religioni del mondo classico » e 
della seconda cattedra di « Storia greca e storia romana {con 
esercitazioni di Epigrafia romana) » presso la Facoltà di’ let- 
tere e filosofia della Università di Napoli . Pag. 5966 


Esito di ricorsi . Pag. 5966 


Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente del- 
l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia 
di Livorno Pag. 5966 


Ministero dei trasporti dell'aviazione civile - Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in con- 
cessione: 14% Serie di norme integrative al regolamento ap- 
provato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 - Grandi 
recipienti per il trasporto dei gas liquefatti refrigerati. 

Pag. 5967 


Ministero dell’industria e dei commercio: Deformazione dei 
punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il 


Vacanza 
la Facoltà 


. °° . ° 


* 000.00... * 0.0 


e. . 


EEK I] 


na 
wu 


marchio d’identificazione «316-VI» . . Pag. 5976 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso. 
Pag. 5976 


Ministero del tesoro: Dati sintetici del conto riassuntivo del 
‘Tesoro del mese di ottobre 1903 . Pag. 5977 


Pag. 5978 


Banca d’italia: Situaziono al 31 ottobre 1965. 


»» . 


CONCORSI ED ESAMI 


Ministero dell’interno: Graduatoria dei candidati al concorso 
ai posto di segretario gencralo di 1* classe vacante nel 
comune di Lucca Pag. 5979 


Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario 
dell’esperimento pratico del pubblico concorso ad un posto 
di operaio di 1* categoria (specializzato) in prova nel ruolo 
degli operai dell’Istituto superiore di sanità Pag. 5979 


Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Variante alla 
graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica 
condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria. 

Pag. 5979 


Ufficio veterinario provinciale di Roma: Costituzione della 
Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario 
condotto vacanti nella provincia di Roma . Pag. 5979 


Ufficio veterinario provinciale di Avellino: Sostituzione di un 
componente della Commissione giudicatrice del concorso a 
pos di veterinario condotto vacanti in provincia di Avel- 

10. Pag. 5980 


Ufficio veterinario provinciale di Mantova: Sostituzione di un 
membro della Commissione giudicatrice del concorso al 
pesto di veterinario comunale capo del comune di Mantova. 

Pag. 5980 


Ufficio veterinario provinciale di Parma: Sostituzione di un 
componente della Commissione giudicatrice del concorso a 
per di veterinario condotto vacanti nella provincia di 

ATMA è 0 è. Pag. 5980 


è». IO) * » ® 0.0. 


. 0. 000 00 0.00. E] 


ses 2 0.0 è è 6 è è‘ 0 °» 


29-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITAT.IANA - N. 298 


LEGGI E DECRETI 


LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1293. 


Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta. 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repub- 
blica hanno approvato; 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


PROMULGA 


la seguente legge: 
Art. 1. 


Il Consiglio direttivo dell’Ente nazionale per la cel- 
lulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 
1935, n. 1453, si compone, oltre che del presidente, 
dei seguenti membri: 


a) un rappresentante della Presidenza del Consi- 

glio dei Ministri; 
un rappresentante del Ministero dell’indistria 

e del commercio; 

un rappresentante del Ministero dell’agricoltura 
delle foreste; 

un rappresentante del Ministero delle finanze; 
tutti nominati su proposta dei rispettivi Ministri; 


e 


b) un coltivatore di piante da carta; 

un produttore di cellulosa per carta; 

un produttore di carta da giornali; 

un produttore di carte o cartoni vari; 

un editore di giornali quotidiani; 

un editore di giornali periodici; 

un editore di libri o riviste; 

un industriale cartotecnico; 

un commerciante di earta o cartoni; 

un giornalista professionista; 
tutti designati dalle rispettive Organizzazioni maggior 
mente rappresentative delle categorie interessate; 


c) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle 
Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rap- 
presentative delle categorie interessate; 


d) cinque esperti da scegliersi dal Ministro per 
}’industria e per il commercio fra le persone che, senza 
appartenere alle categorie interessate, possiedano rico- 
nosciuta competenza nelle materie che formano og- 
getto dell’attività dell'Ente. 


Art. 2. 


Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo 
sono nominati con decreto del Ministro per l’industria 
e per il commercio di concerto con il Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per 
l’agricoltura e per le foreste. 

Il presidente ed i componenti del Consiglio direttivo 
durano in carica tre anni e possono essere confermati. 

In caso di vacanze nel corso del triennio, si prov- 
vederà alla sostituzione in conformità alle stesse nor- 
me previste per la nomina, 

Il componente che subentra rimane in carica fino 
a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito. 
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Art. 3. 


I revisori dei conti dell’Ente durano in carica tre 
anni e possono essere confermati. 


Art. 4. 


Con decreto del Ministro per l’industria e per il com- 
mercio può essere sciolto il Consiglio direttivo e no- 
minato un commissario per la temporanea gestione del- 
VEnte, nei casi di gravi irregolarità riscontrate nella 
gestione dell’Ente medesimo e di impossibilità di fun- 
zionamento o di continuata inattività del Consiglio. 


Art. 5. 


Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque 
incompatibili con quelle della presente legge. 


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, 
sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge dello Stato. 


Data a Roma, addì 27 ottobre 1965 


SARAGAT 
Moro — Lami STARNOTI — 
DeLLn Faivo — FERRARI 
AGGRADI 


Visto, il Guardasigilli: REALE 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
9 gerugno 1965, n. 1294, 


Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente norme di attua- 
zione alla legge 30 dicembre 1959, n. 1226, sul trattamento 
economico e giuridico degli assuntori delle Ferrovie dello Stato. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visto l’art. 87, comma quinto della Costituzione; 

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, modificata 
dalla legge 6 gennaio 1963, n. 13, concernente il trat- 
tamento giuridico ed economico degli assuntori della 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; 

Visto V’art. 3 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il re- 
golamento d’attuazione della legge 30 dicembre 1959, 
n. 1236; 

Udito il parere del Consiglio di Stato; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per 
l'aviazione civile di concerto con i Ministro per 1l 
tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale ; 

Decreta: 


Il secondo comma dell’art. 3 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418 è 
sostituito dal seguente: 

« Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti se- 
zioni: 

sezione I, comprendente gli aspiranti ad assunto- 
rie dì stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai 
‘servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio 
merci j 


sezione II, comprendente gli aspiranti ad assun- 
torie di fermata non abilitate al servizio merci e ad 
assuntorie di posti di blocco in piena linea; 

sezione III, comprendente gli aspiranti ad assun- 
torie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti 
speciali della linea ». 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, 


Dato a Roma, addì 9 giugno 1965 


BARAGAT 


Moro — JErvoLINO — CoLomBo 
— DwLLn Fava 
Visto, #l Guardasigilli: REALE 
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 195 
Atti del Governo, regisiro n. 198, foglio n. 58. — VILLA 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
23 ottobre 1965, n. 1295. 


Modificazioni allo statuto dell’Università degli studi 
Roma. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Veduto lo statuto dell’Università degli studi di Ro- 
ma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, nu- 
mero 1850 e modificato con regio decreto 26 ottobre 
1939, n. 1734 e successive modificazioni; 

Veduto il testo unico delle leggi sull’istruzione supe- 
riore, approvato con regio decreto 81 agosto 1933, 
n. 1592; 

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, 
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 
e successive modificazioni; 

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 

Vedute le proposte di modifiche dello statuto foer- 
mulate dalle autorità accademiche dell’Università an- 
zìidetta; 

Riconosciuta la particolare necessità di approvare 
le nuove modifiche proposte; 

Sentito il parere del Consiglio superiore della puh- 
blica istruzione; 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istru- 
zione; 


Decreta: 


Lo statuto dell’ Università degli studi di Roma, ap- 
provato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulte- 
riormente modificato come appresso: 


Art. 81. — NelPelenco degli insegnamenti comple. 
mentari del corso di laurea in Medicina e chirurgia 
sono soppressi quelli di « Anestesiologia » e di « Uro- 
logia ». 

Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti 
complementari: 

« Anestesiologia e rianimazione; 

Clinica urologica ». 

Dopo l’art. 601, e con il conseguente spostamento 
della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti 
nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di. 
retta a fini speciali per terapisti della riabilitazione. 
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Scuola speciale per terapisti della riabilitazione 


Art. 602. — La Scuola speciale per terapisti delia 
riabilitazione ha sede presso la Clinica delle malattie 
nervose e mentali. Essa ha lo scopo di dare una pre- 
varazione completa, teorica e pratica, agli allievi, 
istruendoli sui problemi della riabilitazione dei mino- 
rati fisici con particolare riguardo ai minorati per le 
‘sioni organiche del sistema nervoso e di quelli affetti 
da disturbi organici del linguaggio, suscettibili di re- 
cupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, 
chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio. 


Art. 6093. — La durata del corso degli studi per il 
conseguimento del diploma di terapista della mabi 
litazione è di tre anni accademici: i primi due consi 
stenti in lezioni teoriche e pratiche su materie pro 
pedeutiche e tecniche presso la Clinica delle malattie 
nervose e mentali, il terzo di tirocinio pratico presso il 
Centro di rmabilitazione della Clinica stessa o presso 
Centri di riabilitazione riconosciuti idonei a tale scopo 
dalla Scuola. 

Gli allievi hanno l’obbligo delia frequenza. 


Art. ‘604. — Possono essere ammessi alla Scuola gli 
allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 17 anni. 
in possesso del titolo di studio prescritto per l’ammis 
sione alle Università (preferibilmente del diploma di 
maturità classica, del diploma di maturità scientifica, 
del diploma di abilitazione magistrale). 


Art. 605. — Il numero massimo dei posti disponibili 
annualmente è stabilito nella misura di 20. Chi aspira 
ad ottenere l’iscrizione al primo anno della Scuola do 
vrà sostenere un esame di ammissione, consistente in 
una prova orale di cultura generale e in una intervista 
attitudinale. 


Att. 606. — Il direttore della Scuola è di diritto 
il titolare della cattedra della clinica delle malattie 
nervese e mentali dell’ Università. 

Art. 607. — Per essere ammessi al secondo anno 
eccorre aver superato almeno due terzi degli esami 
del primo anno. 


Art. 608. — Le materie di insegnamento del primo 
anno sono: 

1) Nozioni generali di Anatomia, Fisiologia, Pato- 

logia; 

2) 

3) 

4) 

5) 


6) 


Anatomia e fisiologia del sistema nervoso; 
Anatomia e fisiologia dell'apparato motore; 
Servizio sociale e relazioni umane ; 
Tecnica infermieristica; 
Nozioni fondamentali di Psichiatria ; 

T) Psicologia e psicopatologia del minorato; 

8) Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del mo 
vimento; 

9) Metodologia di fisioterapia; 

10) Metedologia di terapia occupazionale; 

11) Clinica della riabilitazione. 


Le materie di insegnamento del secondo anno sono: 
J) Patologia e clinica del sistema nervoso; 
2) Patologia e clinica dell’apparato motore; 
3) Anatomia, siologia, Patologia degli organi 
della parola e dell’udito; 
4) Neuropsichiatria infantile; 
5) Paralisi cerebrali infantili; 
6) Riabilitazione geriatrica; 


nh 
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7) Nozioni di reumatologia ; 

8) Elettroterapia ed altre terapie fisiche; 

9) Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del mo- 
vimento; 

10) Metodologia di fisioterapia; 

11) Metodologia di terapia occupazionale; 

12) Metodologia di terapia del linguaggio; 

13) Clinica della riabilitazione. 

Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle 
dimostrazioni pratiche per tutte le materie di insegna- 
mento. 

I corsi regolari saranno integrati da conferenze sn 
argomenti specifici, proiezioni, visite ad altri Istituti. 


Art. 609. — Per essere ammessi a sostenere l’esame 
di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, 
superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti 
ed aver compiuto con esito favorevole le esercitazioni 
previste e l’anno di tirocinio. 

L’esame per il conseguimento del diploma di terapi- 
sta della riabilitazione consiste nella discussione di 
una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato 
dal direttore della Scuola. 


‘Art. 610. — Per ottenere l’ammissione alla Scuola 
si deve presentare all’Ufficio di segreteria dell'Uni- 
versità, cutro il 5 novembre, la domanda redatta in 
carta bollata da L. 400 diretta al rettore (indicare il 
recapito del richiedente) e, previo pagamento di una 
multa per ritardata presentazione, per gravi e giusti- 
ticati motivi, fino al 80 novembre. 

Art. 611. — I candidati ammessi alla Scuola do- 
vranno, entro il termine che verrà a suo tempo comu- 
nicato, presentare : 

a) titolo originale di studio; 

v) due copie (formato tessera su fondo chiaro se 
firmate) della fotografia del richiedente, di cuì una 
bollata ed autenticata; 

c) quietanze comprovanti il pagamento alla Teso- 
reria universitaria delle tasse, sopratasse e contributi 
prescritti: 


Immatricolazione + +. +. L. 5.000 
Tassa annuale di iscrizione. » 18.000 
Sopratassa annuale di esami » 7.000 
Contributi generali. . . . » 950 
Contributo riscaldamento . » 2.000 
Libretto di riconoscimento . » 300 
Indennità di schedatura . » 500 


Contributo di reparto . A 50.000 annuali 


Il pagamento della tassa di iscrizione e della so- 
pratassa può essere ripartito in quattro rate uguali; 
il contributo di reparto può essere ripartito in due 
rate uguali. 


Art. 612. — Per ottenere il rilascio del diploma gli 
interessati dovranno presentare: 
1) domanda redatta su carta bollata da L. 400 di. 
retta al rettore; 


2) quietanza comprovante il pagamento di L. 800 
per indennità di diploma, bollo, ecc., effettuato me- 
diante apposito bollettino di c/c postale mod, « O » 
in ita presso l’economato; 

3) quietanza comprovante il pagamento della tassa 
erariale di diploma da L. 6000 da effettuare mediante 
il c/c postale n. 1/53000 intestato al procuratore del 
Registro di Roma, ufficio L. I.G.E. 


vengd 


|A v22304 
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Tl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965 
SARAGAT 


GuI 
Visto, # Guardasigilli: REALE 
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965 
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 60. — VILLA 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
27 ottobre 1965, n. 1296. 


Modificccioni allo statuto dell’Università degli studi di 
Messina. 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Veduto lo statuto dell’Università degli studi di 


Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, 
n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottolre 1940, 
n. 1905 e successive modificazioni; 

Veduto il testo unico delle leggi sull’istruzione su- 
periore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592; 

Veduto 11 regio decreto-legge 20 giugno 1935, nu- 
mero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 
e successive modificazioni; 

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formu- 
late dalle autorità accademiche dell’Università anzì- 
detta; 

Riconosciuta la particolare necessità di approvare ie 
nuove modifiche proposte; 

Sentito il parere del Consiglio superiore della pub. 
blica istruzione; 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istra- 
ne Decreta : 

Lo statuto dell’Università degli studi di Messina, 
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è 
ulteriormente modificato come appresso: 

Art. 39. — All’elenco degli insegnamenti comple 
mentari del corso di laurea in Materie letterarie è ag- 
giunto quello di « Filologia medicevale e umanistica ». 

Art. 41. — All’elenco degli insegnamenti comple- 
mentari del corso di laurea in Lingue e letterature 
straniere è aggiunto quello di « Filologia medioevale 
e umanistica ». 

Art. 49. — All’elenco degli insegnamenti complemen- 
tari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono 
aggiunti i seguenti: 

Urolegia ; 
Neurochirurgia. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella Iaccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica Italiana. E° fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 27 ottobre 1905 
SARAGAT 


Gui 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1985 
Atti del Governo, registro n, 198, foglio n. 62. — VILLA 


27 ottobre 1965, n. 1297. 
Modificazioni allo statuto dell’Università degli 
Padova. 


studi di 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Veduto lo statuto dell’Università degli studi di Pa- 
dova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, nu- 
mero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, 
n. 1847 e successive modificazioni ; 

Veduto il testo unico delle leggi sull’istruzione su- 
periore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592; 

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, 
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 
e successive modificazioni; 

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 

Vedute le proposte di modifiche dello statuto for- 
mulate dalle autorità accademiche dell’ Università anzi- 
detta; 

Riconosciuta la particolare necessità di approvare !e 
nuove modifiche proposte; 

Sentito il parere del Consiglio superiore della pub- 
blica istruzione; 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istra- 
zione; 

Decreta : 


Lo statuto dell’Università degli studi di Padova, 
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è 
ulteriormente modificato come appresso: 

Art. 47. — AlVelenco degli insegnamenti comple. 
mentari del corso di laurea in Economia e commercio 
è aggiunto quello di: 

« Diritto della sicurezza sociale ». 

Art. 51, relativo agli istituti appartenenti alla Fa- 
coltà di economia e commercio è così modificato: 

«Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti: 

Istituto di Economia e politica economica; 
Istituto di Storia economica; 

Istituto di Economia e politica agraria; 
Istituto di Diritto privato; 

Istituto di Diritto pubblico; 

Istituto di Statistica e ricerca operativa; 
Istituto di Matematica; 

Istituto di Ragioneria e tecnica economica; 
Istituto di Merceologia; 

Istituto di Lingue straniere; 

Biblioteca della Facoltà ». 

Art. 356, è modificato nel senso che l’ordinamento 
della Scuola di specializzazione in Oculistica della du- 
rata di tre anni è abrogato e sostituito dal seguente 
della durata di anni quattro. 


Scuola di specializzazione in Oculistica 
(durata del corso anni quattro) 
1° Anno: 

1) Anatomia ed istologia dell’apparato ocnlare; 

2) Nozioni di Embriologia e genetica oculare; 

3) Fisiologia dell’occhio e nozioni di Biochimica def 
tessuti e dei liquidi oculari; 

4) Nozioni di Ottica fisiologica, esame della refra= 
zione; 

5) Microbiologia cd igiene oculare, 
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go Anno: DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1965. 
1) Semeiotica oculare, e mezzi di indagine dell’appa-| Sostituzione di un membro supplente della Commissione cen. 
rato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmosco- trale per l'avviamento al lavoro e per Vassistenza dei disoo- 


pia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cero. OUPAT 
matico. tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, IL MINISTRO 
radiologia); PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE 


2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 

3) Nozioni di Patologia generale e di anatomia pa- 
tologica in rapporto all’oftalmologia; 

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpe- 
bre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea 
e della scelera). 

9° Anno: 

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell’uvea, 
della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, del. 
l’occhio della sua totalità e dell'orbita, glaucoma); 

2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della 
visione binoculare. Ortottica e pleottica; 

3) Tecnica operatoria ed anestesiologia (1° parte). 


Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente prov- 
vedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assi- 
stenza ai lavoratori involontariamente disoccupati ; 

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale 
è stato provveduto alla rinnovazione della Commissio- 
ne centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assisten- 
za dei disoccupati; 

Vista la lettera n. 153214 in data 31 agosto-1965, con 
la quale il Ministero del tesoro designa la dott.ssa Ma- 
ria Puglisi quale suo rappresentante supplente in seno 
alla Commissione stessa, in sostituzione del dott. Pao- 
lo Terlizzi, destinato ad altro incarico; 

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostitu- 


LAVO zione; 
1) Neuroftalmologia; } 
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali ; Decreta: 
3) Malattie professionali, Infortunistica e medicina £ . 
i : Articolo unico. 
legale oculare; : CA i 
4) Tecnica operatoria (2° parte); La dott.ssa Maria Puglisi è chiamata a far parte, 
5) Tesi di ea in qualità di membro supplente, della Commissione 


PISO, SALI 
VO pPORUARUI dedi ii 


centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza 
dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero del 
tesoro ed in sostituzione del dott. Paolo Terlizzi, desti- 
nato ad altro incarico, 


Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni 
del corso è di venticinque. 

Gli esami di profitto sì danno alla fine di ciascun 
anno di corso. 

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la 
dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discus- 
sione a norma dell’art. 354, devono sostenere una prova 
pratica sull’ammalato. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gaz- 
getta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, addì 18 settembre 1965 
Il presente decreto, munito fel sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, 


Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965 


Il Ministro: DeLLn FavD 


Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 195 
Registro n. 12, foglio n. 396 


(9069) 


Ri d AT 
SARAGAT DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965. 


Delimitazione delle aree destinate a sedi di agglomerazione 


Gui 
Wisto, 11 Guardasigilli: REALE industriale nel comune di Longarone. 


Registrato alla Corte dei conti, addi 23 novembre 1965 


Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 61. — VILLA IL MINISTRO 


PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO 
DI CONCERTO CON 
I MINISTRI PER L’INTERNO, PER IL TESORO 
E PER I LAVORI PUBBLICI 


Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante prov- 
videnze a favore delle zone devastate dalla catastrofe 
del Vajont del 9 ottobre 1963; 

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modi- 
fiche ed integrazioni della legge suddetta; 

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1821, contenente 
norme relative al piano regolatore generale dei comuni 
di Longarone e Castellavazzo; 

Visto il piano regolatore generale dei comuni di Lon- 
garone e Castellavazzo approvato, ai sensi dell’art. 3 
della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sopracitata, dal 
Ministro per i lavori pubblici con decreto in data 6 giu- 
gno 1964; 


= 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
12 luglio 1965, n. 1298, 


Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della 
Banca nazionale del lavoro ad acquistare un immobile. 


IN. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 12 lu- 
glio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per 
al lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni 
per il personale della Banca nazionale del lavoro 
viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 
435.000.000 (quattrocentotrentacinquemilioni), il fab- 
bricato di civile Abitazione, sito im Roma, via di 
Grottaperfetta n, 329, di proprietà dell’Istituto ro- 
mano di beni stabili - S.p.A., con sede in Roma. 

Vista, tl Guardasigilli: RraLe 


Registrato alla Corie dei conti, addì 20 novembre 1965 
Atti del Governo, registro n, 198, foglio n, 53, — VILLA 


—__—__———————————————_—_———mt—m@@@.csWnon—__n_———m—mr————————————mm__—_—_—_—_——_———mÉ___—_—È_—_—— 
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Ritenuto che in base all’art. 19-bis della legge 4 no- 
vembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con 
l’art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto 
del Ministro per l’industria e per il commercio, di con- 
certo con quello per l’interno, per il tesoro e per i la- 
vori pubblici devono essere determinate le aree dei nu- 
elei di industrializzazione delle provincie di Belluno 
e di Udine; 

che, in base all’art. 2 della legge 6 dicembre 1964, 
n. 1821, surrichiamata, in sede di prima attuazione del- 
la tegge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industria- 
lizzazione della provincia di Belluno è costituito ad 
ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale 
ner comuni di Longarone e Castellavazzo; 

che, le aree destinate alle sedi di cui sopra sono 
determinate in base alle indicazioni del piano regola- 
tore sopraindicato; 

Visto il voto 19/22 luglio 1965 del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici (Sezione I e VI); 


Decreta: 


Sono destinate a sedi di agglomerazione industriale 
nei comuni di Longarone e Castellavazzo le aree riser- 
vate a localizzazioni industriali e servizi quali risultano 
dal piano regolatore generale di Longarone e Castella- 
vazzo, approvato con decreto del Ministro per i lavori 
pubblici in data 6 giugno 1964, nelle premesse citato. 
Per il comune di Longarone le aree suddette risultano 
dal piano particolareggiato che, quale stralcio del pia- 
no regolatore suindicato, viene allegato al presente de- 
creto, del quale fa parte integrante. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf- 
ficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, addì 1° ottobre 1965 


Il Ministro per Vindustria e per il commercio 
LAMI STARNUTI 
Il Ministro per Vinterno 
TAVIANI 
Il Ministro per il tesoro 
CoLomBo 
Il Ministro per è lavori pubblici 


MANCINI 
(8934) 


DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965. 


Classificazione tra le statali di una strada in provincia di 
Cuneo e Savona. 


IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 


Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126; 

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, regi- 
strato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubbli- 
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia- 
na n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e 
per gli effetti della citata legge n. 126, è stato appro- 
vato il piano generale delle strade aventi i requisiti 
per poter essere classificate statali; 


Ritenuto che al n. 103 di detto piano è prevista la 
strada; innesto Strada statale n, 28 « del Colle di 
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Nava » a Bagnasco-Calizzano-Colle del Melogno-innesto 
Strada statale n. 1 « Aurelia » a Finale Ligure della 
lunghezza di km. 44+508; 

Considerata l'opportunità di includere detta arteria 
nella rete della strade statali; 


Decreta: 


Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 
1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 28 
«del Colle di Nava » a Bagnasco-Calizzano-Colle del 
Melogno-innesto Strada statale n. 1 « Aurelia » a Fi- 
nale Ligure, della lunghezza di km 44+508 è classifi- 
cata statale con la denominazione di Strada statale 
n. 490 « del Colle del Melogno ». 

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, 
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica Italiana. 


Roma, addì 21 ottobre 1965 
Il Ministro: MANCINI 


‘Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965 
Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 168 


(9161) 


DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965. 

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Coope» 
rativa fra agricoltori del Ponente - Società cooperativa a 
r. Ì. », con sede in Varenna di Genova, e nomina del commis» 
sario liquidatore. 


IL MINISTRO 
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE 


Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata 
in data 27, 28 e 29 dicembre 1964 alla Società « Coope- 
rativa fra agricoltori del Ponente - Società coopera- 
tiva a r. 1. », con sede in Varenna di Genova, dalle 
quali si rileva che Pente predetto non ha attività suf- 
ficienti per il pagamento dei debiti; 

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in 
parola alla procedura della liquidazione coatta ammi- 
nistrativa; 

Sentito, in via d’urgenza, il parere del Comitato co- 
stituito in seno alla Commissione centrale per le coope- 
rative, ai sensi dell’art. 19, lettera bd), del decreto 
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; 

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e se- 
guenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Decreta! 


La Società « Cooperativa fra agricoltori del Ponen- 
te - Società cooperativa a r. l. », con sede in Varenna 
di Genova, costituita per rogito Carlo Giannattasio in 
data 18 marzo 1960, è posta in liquidazione coatta 
amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli arti- 
coli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Gu. 
glielmini ne è nominato commissario liquidatore. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, addì 13 novembre 1965 


p. Il Ministro: Manzoni 
(9162); 
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DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965. 
Liquidazione coatta amministrativa della Società coopera- 

tiva « Gruppo autonomo complesso Gaslini », con sete in 

Genova-Bolzaneto, e nomina dei commissario liquidatore. 


IL MINISTRO 
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE 


Viste le risultanze della revisione ordinaria effet- 
tuata in data 3 aprile-3 giugno-15 giugno 1965 alla 
Società cooperativa « Gruppo autonomo complesso Ga 
slini », con sede in Genova-Bolzaneto, dalle quali sì 
rileva che lente predetto non ha attività sufficienti 
per il pagamento dei debiti; 

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa 
in parola alla procedura della liquidazione coatta am 
munistrativa ; 

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e se 
guenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Decreta : 


La Società cooperativa « Gruppo autonomo complessa 
Gaslini », con sede in Genova- Bolzaneto, costituita per 
rogito notaio Carlo Emiliano Verde in data 23 ottobre 
1951 è posta in liquidazione coatta amministrativa. ai 
sensi e per gli effetti di cm agli articoli 2540 de’ 
Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 mar 
zo 1942, n. 267 e il rag. Antonio Pignataro ne è nomi 
nato commissario liquidatore. 

Tl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, addì 13 novembre 1965 


p. Il Ministro: MARTONI 
(9163) 


DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965. 

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agri- 
cortura di Campobasso ad applicare l’allquota d'imposta ca- 
merale per l’anno 1966. 


IL MINISTRO 
PER L’INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO 


Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli 
Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato 
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e mo- 
dificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n: 524: 

Visto 11 decreto legislativo luegotenenziale 21 set- 
tembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli 
e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istitu- 
zione delle Camere di commercio, mdustria e agri 
coltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio 
e dell’industria,; 

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418; 

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182; 

Esaminato 11 bilancio di previsione per l'esercizio 
1966 presentato dalla Camera di commercio, industria 
e agricolfnra di Campobasso; 


Decreta: 


Art. 1. 


L’imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lette- 
Fa c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 
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20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio 
decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera 
Qi commercio, industria e agricoltura di Campobasso 
è autorizzata ad esigere per l’anno 1966 è stabilita 
nella misura di L. 3%. 


Art. 2. 


L’approvazione del bilancio di previsione per l’eser- 
cizio 1966 della Camera di commercio, industria e agri- 
coltura di Campobasso sarà disposta con altro prov- 
vedimento. 

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente 
esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo 
ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera 
di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese 
obbligatorie comunque indispensabili per il normale 
funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio pro- 
vinciale del commercio e dell’industria. 


Roma, addì 19 novembre 1965 


p. Il Ministro: OLiva 
(9196) 


| DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965. 


Determinazione delle caratteristiche dei nuovo tipo di carta 
fligranata per foglietti bollati per cambiali, 


IL MINISTRO PER LE FINANZE 


Visto l’art. 5, ultimo comma, del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, re- 
«cante norme sulla imposta di bollo; 

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1964, pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 2 marzo 1964, 
soncernente l’istituzione di un nuevo tipo di foglietti 
bollati per cambiali; 

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1964, pub- 
blicato nella Garzetta Ufficiale n. 237 del 26 settem- 
bre 1964, concernente i’istituzione di uno speciale tipo 
di foglietti bollati per cambiali da rilasciarsi in paga- 
mento o a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a 
pagamento differito; 

Riconosciuta l’opportunità di stampare i foglietti 
bollati per cambiali su un nuovo tipo di carta fili- 
granata; 

Considerato che occorre, pertanto, determinare le 
caratteristiche del nuovo tipo di carta filigranata per 
foglietti bollati per cambiali; 


Decreta: 
Art. 1. 


I foglietti bollati per cambiali istituiti con i decreti 
ministeriali 26 febbraio e 23 settembre 1964, di cui ai- 
le premesse, sono stampati su carta avente la filigra- 
na costituita da due fasce, alte ciascuna cm. 2,5 @ 
separate tra loro da uno spazio di cm. 1, che corrono 
nel senso orizzontale dei foglietti cambiari, 

Ogni fascia reca sn due righe sfalsate rispetto alla 
altra fascia, la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA », la sigla 
« IPS », l’anno di fabbricazione della carta in cifre o 
lo stemma della Repubblica. 

Alla base del foglietto cambiario vè uno spazio di 
em. 3 privo di filigrana. 
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Restano invariate tutte le altre caratteristiche tec- 
niche dei foglietti bollati per cambiali. 


Art. 2. 


I foglietti bollati per cambiali stampati su carta fi- 
ligranata di vecchio tipo restano in corso e continue- 
ranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, addì 19 novembre 1965 


Il Ministro: TrEMELLONI 
(9093) 


DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965. 


Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agri- 
coltura di Rieti ad applicare l’aliquota d'imposta camerale 
per l’anno 1966. 


IL MINISTRO 
PER L’INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO 


Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli 
Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato 
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e mo. 
dificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524; 

Visto 11 decreto legislativo luogotenenziale 21 set. 
tembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consielì 
e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istitu 
zione delle Camere di commercio, industria e agri 
coltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio 
e dell’industria ; 

Visto il regio decreto 81 ottobre 1941, n. 1418; 

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182; 

Esaminato 11 bilancio di previsione per l'esercizio 
1966 presentato dalla Camera di commercio, industria 
e agricoltura di Rieti; 


Decreta: 
Art. 1. 


L’imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lette- 
ra c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 
20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio 
decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera 
di commercio, industria e agricoltura di Rieti è 
autorizzata ad esigere per l’anno 1966 è stabilita nella 
misura di L. 2,80%. 

Art. 2. 


L'approvazione del bilancio di previsione per l’eser- 
cizio 1966 della Camera di commercio, industria e agri. 
coltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento. 

Nel frattempo 11 bilancio stesso avrà ugualmente 
esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo 
al proventi spettanti di diritto alla medesima Camera 
di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese 
obbligatorie comunque indispensabili per 11 normale 
funzionamento della Camera stessa e dell’Ufficio pro- 
vinciale del commercio e dell’industria. 


Roma, addì 19 novembre 1965 


p. Il Ministro: OLIva 
(9194) 
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 


MINISTERO DELL’'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 


Approvazione del nuovo testo dello statuto dsl Consorzio di 
bonifica e di irrigazione della Media Valle del Tevere, con 
sede in Roma. 


Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 
n. 11585 in data 13 novembre 1965, è stato approvato, con mo- 
dificazioni, ai sensi e’ per gli effetti dell’art. 60 del regio 
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ìl nuovo testo dello statuto del 
Consorzio di bonifica e di irrigazione della Media Vaile del 
Tevere, con sede in Roma, deliberato dal Consiglio dei deie- 
gati in data 30 maggio 19%5. 


(8950) 


Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale 
in comune di Corato 


Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 32951/7433, 
è stata disposta, a’ sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, 
n, 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la 
sclassificazione e l'alienazione a Lotito Mariìa-Lucrezia, nata 
in Corato il 16 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte 
del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 208 ripor- 
tate in catasto alle particelle numeri 104 parte e 116-t del foglio 
di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella plagimetria trat- 
turaie con i numeri 176 e 177. 


(3970) 


Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale 
in comune di Bussi sul Tirino 


Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 3261/1020, 
è stata disposta, a’ sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, 
n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la 
sclassificazione per l'alienazione a Di Carlo Concetta, nata in 
Bussi sul Tirino il 15 settembre 1909, delle zone demaniali 
facenti parte del tratiuro « Centurel'e-Montesecco » in comune 
di Bussi sul Tirino, estese mq. 1.020 riportate in catasto alle 
particelle numeri 62-s e 62-1 del foglio di mappa n. ll del 
comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratiurale con 
i numeri 39 € 40. 


(8971) 


MINISTERO DELL’INTERNO 


Autorizzazione alla provincia di Siracusa 
ad assumere un mutuo per l’integrazione del bilancio 1964 


Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, la pro- 
vincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo 
di L. 2.065.300.000, per la copertura del disavanzo economico 
del bilancio 1964 e l’Istituto mutuante ad effettuare la sommi- 
nistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a’ 
sensi dell’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gen- 
naio 1945, n. 51. 


(9211) 


MINISTERO DEL BILANCIO 


Errata-corrige 


Nel decreto ministeriale 15 novembre 1965 « Norme di orga- 
nizzazione «dei Comitati regionali per la programmazione 
economica », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 
20 novembre 1965, pag. 5799, all'art. 1, lettera c), dove è scritto 
«...Qi fini dell’articelazione territoriale ‘del problema eco- 
nomico nazionale; » devesi leggere: «...ai fini dell’articola- 
zione territoriale del programma economico nazionale; ». 


(9286) 
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MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 


Scioglimento della Società cooperativa agricola a Unione 
agricola », con sede in Abbiate Guazzone di Tradate (Varese) 


Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale in data 29 ottobre 1965 la Società cooperativa « Unione 
agricola », con sede in Abbiate Guazzone di Tradate (Varese), 
costituita per rogito Guasti in data 16 luglio 1926 è stata 
sciolta ad ogni effetto di legge, air sensi dell'art. 2544 del 
Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella 
persona del sig. Cesare Dell'Ali. 


(8851) 


Scioglimento della Società cooperativa agricola « Risveglio » 
con sede in Pietrapaola (Cosenza) 


Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza s0- 
clale in data 13 novembre 1965, la Società cooperativa agricola 
a Risveglio », con sede in Pietrapaola (Cosenza), costituita per 
rogito Parisi in data 21 marzo 1945, repertorio 11127, è stata 
sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Co- 
dice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dottor 
Pierino Rosa. 


(9085) 


MINISTERO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 


Vacanza della cattedra di « Matematica finanziaria » presso 
la Facoltà di economia e commercio della Università di 
Bologna. 


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 
luogotenenziale 5 aprile 1%5, n. 238, si comunica che presso 
la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, 
è vacante la cattedra di « Matematica finanziaria », alla cui 
copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante 
trasferimento. 

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presen- 
tare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, 
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presenta avviso 
mella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


(9287) 


Vacanza della cattedra di «Lingua e letteratura tedesca » 
presso la Facoltà di lcitere e filosofia della Università di 
Padova. 


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso 
la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Padova, è 
vacante la cattedra di « Lingua € letteratura tedesca », alla cui 
copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante 
trasferimento. 

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presen- 
tare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, 
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


(9288) 


Vacanza della seconda cattedra di «Lingua e letteratura 
FAL ana » presso la Facoltà di magistero dell’Università di 
irenze, 


Ai sensi @ per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 
luog'otenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso 
la Facoltà di magistero della Università di Firenze, è vacante 
la seconda cattedra di «Lingua e letteratura italiana », alla 
cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere me- 
diante trasferimento. 

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno pre- 
sentare le proprie domande direttamente al preside della 
Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 


(9275) 


Vacanza della cattedra di « Religioni del mondo classico » @ 
della seconda cattedra di « Storia greca e storia romana 
(con esercitazioni di Epigrafia romana) » presso la Facoltà 
di lettere e filosofia delia Università di Napoli, 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativa 
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che pressa 
la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, sono 
vacanti la cattedra di «Religioni del mondo classico» e la 
seconda cattedra di « Storia greca e storia romana (con eser- 
citazioni di Epigrafia romana) », alla cui copertura la Facoltà 
interessata intende provvedere mediante trasferimento. 

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre medesime do- 
vranno presentare le proprie domande direttamente al preside 
della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso nella (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Ttaliana, 


(9276) 
Esito di ricorsi 


Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma 
il 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 novem- 
bre 1965, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 49, è stato 
accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Salvatore 
La Marca avverso il provvedimento ministeriale 23 agosto 1961, 
n. 4096, con cui veniva convalidata l'assunzione per concorso, 
anzichè in base alla graduatoria degli aspiranti ad incarichi e 
supplenze per l’anno scolastico 1960-61, di un insegnante tec- 
nico pratico in qualità ai assistente ulla caitedra di scienza 


naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria presso 
l’Istituto tecnico agrario di Napoli Ponticelli, 
(9102) 


Con decreto del Presidente della Repubblica dato in Roma 
il 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 novem- 
bre 1965, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 50, è stato 
accolto il ricorso straordinario proposto daila professoressa 
non di ruolo Raffaela Antonia Incardona avverso il provvedi- 
mento 26 luglio 1960 della Commissione dei ricorsi presso il 
Provveditorato agli studi di Caltanissetta in materia di for. 
mazione delle graduatorie per incarichi di insegnamento nel- 
l’anno scolastico 1960-Gi. 


(9103) 


Con decreto presidenziale del 4 luglio 1965, registrato alla 
Corte dei conti il 10 agosto 1965 (registro n. 62 Pubblica istru- 
zione, foglio n. 338), è stato accolto il ricorso straordinario 
della professoressa Maria Minervini, prodotto contro la deci. 
sione con la quale la Commissione del ricorsi funzionante 
presso il Provveditorato agli studi di Rieti, in data 14 dicem- 
bre 1961, aveva respinto il suo gravame gerarchico avverso 
l'incarico d'insegnamento del disegno per sei ore settimanali, 
conferitole per l’anno scolastico 1961-62. 


(9214) 


Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 lu 
glio 1965, registrato alla Corte dei conti 1’8 ottobre 1965, registro 
n. 75, foglio n. 25, su proposta del Ministro per la pubblica 
istruzione, il ricorso straordinario presentato dal sig. Giu- 
seppe Pontillo avverso le decisioni adottate dal provveditore 
agli studi di Trapani, in data 26 ottobre 1962, n. 27144/E.F. in 
merito alle di lui note di qualifica per l’anno scolastico 
1961-1962, è stato dichiarato inammissibile. 


(9215) 
=_——————@6—————m6@68mm@mo@u@oÒoctIeSS 


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 


Nomina de! vice presidente dell’Istituto autonomo 
per le case popolari della provincia di Livorno 


Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11334 in 
data 17 novembre 1965, il sig. Sirio Carlesi è stato nominato 
vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari 
della provincia di Livorno, 


(9213) 
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MINISTERO 
DEI TRASPORTI E DELL’AVIAZIONE CIVILE 


ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE 


14° Serie di norme integrative al regolamento approvato con 
decreto ministeriale 22 luglio 1939 - Grandi recipienti per il 
trasporto dei gas liquefatti refrigerati, 


Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 
22 luglio 1930; 

Considerata l'opportunità di aggiornare 1l regolamento 
suddetto, impartendo precise prescrizioni sulle caratteristiche, 
sull’approvazione e sulle revisioni dei grandi recipienti desti- 
nati al trasporto dei gas liquefatti refrigerati; 

Visto il regolamento internazionale contenente le presci- 
zioni relative alle materie ed agli oggetti esclusi dal tra- 
sporto od ammessi a determinate condizioni (R.I.D.), l’ultima 
edizione del quale impartisce norme e direttive di carattere 
generale per l'effettuazione del trasporto suddetto; 

Riconosciuta la necessità di adeguare per quanto possibile, 
per 1 trasporti interni, le prescrizioni nazionali a quelle del 
R.I.D., già vincolante per i trasporti internazionali per gli 
Stati aderenti e quindi anche per l’Italia; 

Sentito 1l prescmito parere della Commissione perma- 
nente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e 
prese le necessarie intese con la Presidenza dell’Associazione 
nazionale per il controllo della combustione; 

Dispongo che per la costruzione, l'approvazione e le revi- 
sioni dei grandi recipienti destinati a contenere gas liquefatti 
refrigerati vengano applicate le prescrizioni tecniche allegate, 
che formano parte integrante della presente Serie di norme 
integrative. 


Roma, addì 28 maggio 1965 


Il Ministro: JERVOLINO 


GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO 
DI GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI 


I. — GAS AMMESSI AL TRASPORTO 


I gas che per il trasporto vengono liquefatti e mantenuti 
a, temperatura inferiore a 0°C sono convenzionalmente chia- 
mati « gas refrigerati ». 

Sono ammessi al trasporto, in grandi recipienti delle 
capacità previste dal decreto ministeriale 22 luglio 1930 ée 
successive serie di N. I., mobili, ovvero inamovibilmente fissati 
a carri ferroviari od autoveicoli, ovvero facenti parte di casse 
mobili rispondenti alle prescrizioni F.S., 1 seguenti gas 
refrigerati: 

a) aria liquida, ossigeno liquido ed azoto liquido, anche 
miscelati con gas rari; miscele liquide di ossigeno e d'azoto, 
anche contenenti gas rari; gas rari liquidi; 

db) metano liquido, etano liquido; miscele liquide di 
metano e di etano, anche contenenti propano o butano; etilene 
liquida; idrogeno liquido; gas di petrolio liquefatti; clorofiuoro- 
derivati liquefatti degli idrocarburi; 

c) anidride carbonica liquida; 

d) ammoniaca liquida. 

I suddetti gas possono essere trasportati a pressione atmo- 
sferica oppure a pressione a questa superiore, secondo quanto 
specificato nei capitoli seguenti, per quanto concerne le pre- 
scrizioni sulle caratteristiche, sulla costruzione, sulle appro- 
vazioni 8 sulie revisioni dei grandi recipienti. 


IT. — GRADI DI RIEMPIMENTO 


I grandi recipienti per il trasporto dei gas refrigerati in 
taluni casi debbono essere muniti di valvole di sicurezza; in 
altri casi possono oppure no esserne muniti a criterio del 
costruttore e dell'utente, secondo quanto più dettagliatamente 
specificato nei capitoli seguenti. 

Comunque, qualora i grandi recipienti siano muniti di 
valvole di sicurezza, 11 grado di riempimento deve essere tale 
che, quando il gas contenuto pervenga alia temperatura alla 
quale la sua tensione di vapore eguagli la pressione di fun- 
zionamento delle valvole stesse, 11 volume del liquido non 
superi il 95 % della capacità del serbatoio. 

Qualora i recipienti non siano muniti di valvole di sicu- 
rezza, il grado di riempimento non è stabilito dalle presenti 
norme; tuttavia esso deve essere tale da non provocare in 
esercizio la fuoriuscita del liquido, 
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III. — NORME GENERALI ED ACCESSORI 


A) Aperiure - Valvole di sicurezza - Pressione di esercizio - 
Condizioni limite di esercizio - Temperatura minima di 
esercizio, 


I grandi recipienti destinati a contenere i gas di cui al 
capitolo I, punto a) possono essere muniti di aperture cha 
mantengano il loro interno in comunicazione con l'atmosfera, 
oppure essere chiusi in modo da intercettare tale comunica- 
zione. 

I grandi recipienti destinati a contenere i gas di cui al 
capitolo I, punti Vv), c) e d) durante ii trasporto devono obbli- 
gatoriamente essere sempre chiusi, in modo da evitare fughe 
di gas. 

I recipienti contenenti i gas di cui al predetto punto a) 
che non siano in comunicazione permanente con l'atmosfera 
ed i recipienti contenenti i gas di cui ai punti predetti b), 
c) e d) devono essere muniti di due valvole di sicurezza indi. 
pendenti, che devono aprirsi, con la tolleranza del +10 %, 
alla pressione di esercizio, intendendosi per pressione di eser- 
cizio quelia massima prevista in sede di progetto in relazione 
alla temperatura massima del gas refrigerato. 

Le valvole devono essere dimensionate in modo che ognuna 
di esse possa lasciare sfugire dal recipiente gas in quantità 
tale che, in condizioni limite di esercizio, la pressione effet- 
tiva all’interno del recipiente non superi di oltre il 10% la 
predetta pressione di esercizio, intendendosi per condizioni 
limite di esercizio che: 

a) la temperatura ambiente sia di 50°G; 

b) la coibentazione di materiale isolante sia efficiente @ 
quella per vuoto d'aria sia inefficiente; 

c) ln temperatura della fase liquida sia pari a quella 
corrispondente alla pressione che provoca l'apertura delle 
valvole. 


Le valvole di sicurezza devono essere costruite in modo 
da funzionare perfettamente anche alia temperatura minima 
di esercizio, intendendosi per temperatura minima di esercizio, 
per ogni gas, quella della fase liquida al momento del riempi- 
mento. 

Le due valvole di sicurezza possono essere poste in comu- 
nicazione con l'interno del recipiente tramite due derivazioiti, 
oppure tramite una sola derivazione, purchè sufficientemente 
flimensionata, ma debbono essere sempre disposte in paraliclo; 
per evitare perdite di gas, a monte ed in serie con ognuna di 
esse, può essere disposto un disco di tenuta, a condizione che 
esso si rompa alla pressione prescritta per l'apertura delle 
valvole di sicurezza e che i suoi eventuali frammenti non 
ostacolino il funzionamento delle valvole. 

Durante il trasporto e durante il normale esercizio tutte 
le valvole di sicurezza debbono essere disposte contempora- 
neamente e permanentemente in comunicazione con il reci- 
piente. 

Tuttavia, per permettere la manutenzione delle valvole di 
sicurezza, è consentita l'adozione di un unico congegno a più 
posizioni, atto a mettere tutte le valvole in comunicazione con 
il recipiente o ad esciuderne temporaneamente una per volta, 
oppure di un rubinetto di intercettazione per ogni valvola. 
Anche i rubinetti debbono essere chiusi soltanto uno per volta; 
all'uopo è suggerito il reciproco asservimento. 

I dispositivi di cui al comma precedente non debbono 
provocare nel normale esercizio la parzializzazione di nessuna 
delle luci di passaggio previste per le valvole di sicurezza 8 
debbono poter essere piombati nella posizione nella quale assi- 
curano la comunicazione fra il recipiente e le valvole. Per 
garantire che i grandi recipienti siano trasportati soltanto se 
tutte le valvole di sicurezza di cui sono muniti siano in con- 
dizione di funzionare, i dispositivi durante il trasporto deb- 
bono sempre essere piombati, obbligo sul quale deve essere 
richiamata l’attenzione degli operatori con evidenti cartelli 
monitori. Inoltre negli autocarri-serbatoio ogni intercettazione 
di ciascuna valvola di sicurezza deve provocare l'accensione 
di una corrispondente spia luminosa posta nella cabina di 
guida. 

L'eventuale impiego dei dispositivi predetti in caso dI 
emergenza, è ammesso solo in caso di assoluta necessità, 
subordinatamente all'adozione delle cautele atte ad evitare 
pericoli. 

Comunqua l'esclusione delle valvole di sicurezza deva 
essere limitata al tempo strettamente indispensabile, in rela- 
zione alle necessità della manutenzione o della emergenza. 

Lo ore e le date delle applicazioni e delle rimozioni del 
piombini, nonchè le cause di queste ultime debbono essere 
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verbalizzate da chi le ha eseguite in un unico documento, da 
tenere permanentemente inserito nel libretto delle prove e ve- 
rifiche dei grandi recipienti. 

Le aperture e le valvole di sicurezza dei recipienti devono 
essere costruite in mudo da impedire la fuortuscita del liquido; 
inoltre esse, qualora siano applicate a recipienti destinati al 
trasporto dei gas di cui al punto bd) del precedente capitolo I, 
devono essere munite di protezione efficace contro la propaga- 
zione della fiamma. 

Il numero delle aperture per l’applicazione dei rubinetti, 
per l'immissione ed il prelievo del gas, per l'eventuale rubi- 
netto di spurgo, ecc., deve essere il minimo possibile, compa- 
tibilrmente con le esigenze dell'esercizio. 


B) Messa a terra dei grandi recipienti. 


I grandi recipienti inamovibilmente fissati a carrì ferro- 
viari debbono essere, per costruzione, permanentemente messi 
in comunicazione con la terra dal punto di vista elettrico; 
i grandi recipienti mobili od inamovibilmente fissati ad auto- 
veicoli debbono essere messi in comunicazione con la terra 
almeno durante le operazioni di travaso. 


C) Coibentazione. 


I recipienti debbono essere muniti di una coibentazione 
continua su tutta la loro superficie esterna (corpo cilindrico 
per iuntto il suo sviluppo ed ambedue i fondi). 

L’integrità della coibentazione deve essere garantita a mez- 
zo di un involucro continuo in metallo od in altro materiale 
riconosciuto equivalente. Se lo spazio fra lì recipiente e 
lY’involucro è privo d'aria (isolamento per vuoto d’aria) l’invo- 


Iucro di protezione uduve essere calcolato in modo da soppor- 
tare una pressione esterna di almeno 1 kg/em?. 


Se Finvoltero è chiuso in modo ermetico ai gas, deve 
essere posto in opera un dispositivo atto a garantire che 
nessuna pressione pericolosa si produca nello strato isolante 
m caso di avama del recipiente o delle sue armature. li 
dispositivo deve impedire l’entrata di umidità nell'iutercape- 
dine di isolamento. 

D) Protezione dalla corrosione. 

Le superfici esterne dei recipienti devono avere ricevuto, 
quando necessario, un trattamento che le protegga dalla cor- 
rosione. 


E) Accessori dei grandi recipienti. 


Gli accessori dei recipienti debbono soddisfare a tutte le 
relative prescrizioni di cui al regolamento approvato con de- 
creto ministeriale 22 luglio 1930 ed alle successive Serie di 
N. 1. salvo le eccezioni e le integrazioni seguenti: 

1) E’ consentito che i recipienti coibentati con isolamento 
per vuoto d’aria non siano muniti di passo d’uomo, fermo 
restando tuttavia quanto prescritto nel capitolo XV della pre- 
sente norma, circa l'effettuazione della visita interna. 

2) T recipienti che non siano in comunicazione perma- 
nente con l'atmosfera devono essere muniti di almeno due 
manometri, aventi fondo scola non superiore a 1,5 volte la 
pressione di apertura delle valvole di sicurezza, nei quali 
sia posta in cvidenza la zona delle pressioni normali. 

Qualora i predetti recipienti siano inamovibilmente fissati 
ad autoveicoli, uno dei due manometri deve essere situato in 
modo da poter essere letto senza difficoltà, con sicurezza ed 
în qualunque condizione atmosferica, dal personale che sì 
trova nella cabina di guida. 

3) E' ammessa l'adozione facoltativa di dischi a frattura 
prestabilita non in serie con le valvole di sicurezza, cioè in 
diretta comunicazione con l'esterno, in comunicazione con la 
‘ fase gassosa ed installati su una tubazione verticale non 
colpentata. 

Tali dischi devono essere tarati in modo che la loro 
rottura avvenga ad una pressione compresa tra 1,1 e 1,2 volte 
la pressione di prova idraulica. 


F) Diaframmi verticali. 


i diaframmi verticali di cui all’art. 14 del regolamento 
(la cui adozione nei carri-serbatoio ferroviari è facoltativa) 
debbono essere collegati al corpo cilindrico per il tramite di 
idonei supporti a: quali 1 diaframmi stessi siano uniti 
mediante chiodi, chiavarde od, eccezionalmente, saldature per 
fusione. 

I predetti supporti possono essere uniti al corpo cilin- 
drico con saldature per fusione, a condizione: 

a) che tali saldature non coincidano nè siano sovrap- 
poste a quella d'unione delle varie lamiere costituenti il reci- 
piente e che siano continue c tali da impedire ogni infiltra. 


29-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 298 


zione del gas trasportato nelle superfici di contatto tra sup. 
porti e corpo cilindrico; 

v) che i supporti siano lasciati in opera quando sia 
eventualmente necessario procedere alla rimozione dei dia- 
frammi dal recipiente, 


G) Grandi recipienti per gas ossidanti. 


1 grandi recipienti destinati al trasporto dell’aria liquida, 
dell’ossigeno liquido e delle miscele liquide d’ossigeno non 
devono contenere nessuna materia combustibile, sia nell’iso- 
lamento calorifugo, sia nelle membrature di fissaggio ai telai. 

Per tali recipienti è vietato l’impiego di materie conte- 
nenti grassi od olii per assicurare l’ermeticità dei giunti e 
la manutenzione dei dispositivi di chiusura. 


H) Raccordi delle valvole. 


I raccordi delle valvole dei recipienti alle apparecchiature 
di riempimento, vuotamento ed utilizzazione debbono essere 
filettati oppure a flangia; le ditte riempitrici, manipolatrici ed 
utilizzatrici debbono porre in atto le precauzioni atte ad evitare 
errori nei collegamenti tra recipienti ed apparecchiature. 


IV. — CARATTERISTICHE DEI GRANDI RECIPIENTI 


A) Gencralità. 


I recipienti debbono soddisfare a tutte le prescrizioni di 
cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 lu- 
glio 1930, ed alle successive serie di norme integrative, salvo 
le eccezioni e le integrazioni di cui alla presente. 

Se la pressione di prova è superiore a 60 kg/cem?, i reci. 
pienti debbono essere di nn solo pezzo, e cioè debbono essere 
ricavati da tubo senza saldatura le cui estremità siuno ogivate 
per fucinatura, oppure da massello. 

Se la pressione di prova non è superiore a 60 ke/cm?, i recì- 
pienti possono essere di un solo pezzo, ricavati come sopra 
rietto, oppure in più pezzi saluati e cioè possono essere rica. 
vati da tubo senza saldatura alle cui estremità siano saldati 
i fondi, ovvero da lamiere formate e saldate fra loro. Per 
l'esecuzione delle saldature devono essere impiegate mae- 
stranze qualificate, devono essere adottati procedimenti ap- 
propriati e devono essere tenuti presenti criteri di cui al 
capo D del presente capitolo. 

B) Afatcriali da impiegare. 

Per la costruzione dei grandi recipienti debbono essere 
impiegati esclusivamente i materiali specificati nel seguenie 
capitolo VI. 


C) Pressioni di prova - Spessore del corpo cilindrico e det 
fondi. 

Lo spessore delle pareti dei grandi recipienti deve essere 
riferito alla pressione di prova idraulica specificata qui «i 
seguito: 

a) per i recipienti non muniti di valvole di sicurezza, e 
cioè per i recipienti destinati a contenere i gas di cui al capi- 
tolo I, punto a) in comunicazione permanente con l'atnio- 
sfera: 2 kg/cm?; 

db) per i recipienti muniti di valvole di sicurezza e cioè 
per i recipienti destinati a contenere i gas di cui al capitolo I, 
punto €) senza comunicazione con l’atmosfera, nonchè i gas 
di cui al capitolo I, punti db), c) e d): 1,5 volte la pressione 
di esercizio massima ammessa ed indicata sopra il recipiente, 
ma in ogni caso non inferiore a 3 kg/cm?. 

La sollecitazione massima unitaria, in tute Je membrature 
dei recipienti, calcolate facendo riferimento alla suddetta pres- 
sione di prova idraulica, non deve superare i 3/4 del rispettivo 
minimo carico unitario di snervamento previsto sia per le 
lamiere sia per le giunzioni saldate. In ogni caso il calcolo 
deve essere riferito allo spessore minimo della lamiera pre- 
visto in progetto. 

Qualora dal diagramma carichi-allungamenti non risulti 
nettamente rilevabile il valore del carico unitario di snerva- 
mento, questo può essere sostituito convenzionalmente con il 
valore del carico unitario di scostamento dalla proporziona- 
lità allo 0,2% ed anche con il carico unitario al limite di 
deformazione permanente allo 0,2 %. 

Inoltre, ai fini del calcolo, come carico unitario di snerva- 
mento (sostituibile dai carichi convenzionali predetti) non 
può essere assunio un valore superiore ai 7/10 del valore del 
carico di rottura minimo previsto. 

Per i recipienti muniti di isolamento sotto vuoto, ai fini 
del calcolo della pressione di prova, la pressione di esercizio 
deve essere aumentata di 1 kg/cm?, prima di essere moltipli- 
cata per 1,5. 
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In nessun caso, inoltre, lo spessore delle lamiere può 
essere inferiore a mm. 5; ovvero, qualora la struttura sia 
composta di ossature e pannellature, la resistenza globale 
del recipiente non deve essere inferiore a quella che si otter- 
T&bbe con una struttura semplice del materiale costituente le 
lamiere, avente il predetto spessore. 

D) Saldature dei grandi recipienti. 

Nelle giunzioni del corpo cilindrico e dei fondi dei reci- 
pienti saldati sono ammesse soltanto saldature del tipo testa 
a testa con preparazione a V, ad X od assimilabili, anche 
quando le due lamiere costituenti il giunto abbiano spessori di- 
versi. Le mezzerie delle due lamiere devono risultare coinci- 
denti — con la tolleranza del 10 % dello spessore, fino ad un 
massimo di 1 mm — se il loro spessore è eguale. Se il loro 
spessore è diverso, le superfici delle lamiere da unire non de- 
vono presentare per ognì faccia dislivello maggiore del 10 % 
dello spessore nominale della lamiera più spessa, con un mas- 
simo di mm. 4. Qualora il dislivello superi 4 mm, la lamiera 
di maggiore spessore deve essere raccordata con pendenza non 
superiore ad 1/4. 

Nelle iamiere da unirsi con procedimenti automatici può 
essere omessa la suddetta preparazione dei bordi. 

Qualunque sia il procedimento di saldatura impiegato, deve 
essere garantita la completa penetrazione delle saldature. 

Ogni anello del corpo cilindrico od ogni fondo può essere 
costruito in più di un pezzo. 

Le saldature longitudinali dei vari anelli devono essere 
tra loro sfalsate. 

Nei fondi in più pezzi i giunti di saldatura debbono essere 
simmetrici e disposti secondo meridiani o paralleli; tuttavia, 
se il fondo è costituito da due soli pezzi, è consentito che la 
giunzione segua una linea parallela ad un meridiano, ad una 
distanza da questo non maggiore di 1/6 circa del diametro. 

Se il fondo è costituito da più di due pezzi - fino ad un 
massimo consentito di sei pezzi — esso deve presentare una 
calotta centrale di diametro non minore di 1/3 circa nè mag- 
giore di 2/3 circa del diametro de! fondo stesso. 


V. — UNIONE DEGLI ACCESSORI AI RECIPIENTI 
E DEI RECIPIENTI AI TELAI DEI CARRI 0 DEGLI AUTOVEICOLI 


Gli accessori (valvole, tubi, ecc.) che vengono a contatto 
con il gas e che non vengono collegati mediante fflangiatura, 
nonchè le appendici dei recipienti (alette, squadrette, flange, 
ecc.) debbono essere fissati ai recipienti stessi, prima dell’even- 
tuale trattamento termico di cui alla tabella I, nei modi se- 
guenti: 

a) recipienti di acciaio, di alluminio o di leghe di allu- 
minio: per saldatura; 

») recipienti di rame e sue leghe: per saldatura o per 
brasatura. 

11 sistema di fissaggio dei recipienti ai telai dei veicoli, 
quando esista, deve essere realizzato in modo tale da evitare 
con sicurezza che il telaio stesso possa raffreddarsi fino a tem- 
perature suscettibili di renderlo parzialmente o totalmente fra- 
gile; inoltre il collegamento de'le apposite membrature ai reci. 
pienti stessi, può essere effettuato a mezzo di chiodatura 0 di 
saldatura, purchè quest'ultima non interessi i giunti delle la- 
miere costituenti il recipiente. 

Gli organi di fissaggio dei recipienti, compresi i collega- 
menti fra grandi recipienti ed involucri esterni, devono essere 
costruiti con materiali e con mezzi che presentino le qualità 
meccaniche necessarie, anche quando il recipiente sia pieno 
di gas alla temperatura di esercizio più bassa. 


VI. — QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERTALI 


Per la costruzione dei grandi recipienti per gas refrigerati 
e degli accessori che vengano a contatto con il gas, si devono 
impiegare i materiali specificati nella tabella I — ovvero gli 
altri eventuali che in avvenire gli Enti di controllo ricono- 
scano idonei a questo particolare uso — in relazione alla tem- 
peratura minima di esercizio, 

L’adozione del rame e delle sue leghe è ammessa solo per i 
recipienti destinati al trasporto di gas il cui contenuto in aceti- 
Jene non superi lo 0,095 96. 

Nei recipienti saldati, la lamiere destinate al corpo cilin- 
drico ed ai fondi debbono essere tutte del medesimo tipo di 
materiali. 

VII. — VERIFICA DEI MATERIALI 
A) Lamiere. 

Il collaudo delle lamiere da destinare alla costruzione dei 

recipienti deve essere eseguito presso il produttore delle la- 


miere stesse oppure presso 11 costruttore dei grandi serbato}, 
esclusivamente dagli Organi tecnici delle Ferrovie dello Stato 
o dell’Ispettorato generale della motorizzazione civile o del- 
l'Associazione nazionale per il controllo della combustione. 

1) Esecuzione delle verifiche presso il produttore delle 
lamiere. — Qualora il collaudo venga eseguito presso il pro- 
duttore delle lamiere, questi deve rilasciare dichiarazione 
scritta dalla quale risultino il metodo di elaborazione ed it 
tipo di materiale costituente le lamiere, nonchè i risultati 
dell’analisi chimica e delle prove meccaniche effettuate. 

lì collaudo consiste nella esecuzione delle operazioni di 
cui ai seguenti punti a) e bd); è inoltre in facoltà del collauda- 
tore di fare ripetere l’analisi chimica. 

a) Prove meccaniche. — Il collaudatore, rilevato lo 
spessore delle lamiere, fa prelevare saggi di dimensioni ade- 
guate a ricavare ie provette sottoindicate per ognuna delle la- 
miere destinate alla costruzione dei corpi cilindrici o dei fondi, 
prima che vengano tagliate a misura nei vari pezzi richiesti 
dal fabbricante del recipiente e fa eseguire le relative prove: 

2 barrette per la prova di trazione (una nel senso della 


‘laminazione ed una nel senso perpendicolare); 


2 barrette per la prova di piegamento {una nel senso 
della laminazione ed una nel senso perpendicolare); 

3 barrette per la prova di resilienza (nel senso della la- 
minazione). 

Le caratteristiche delle provette e le modalità di esecn- 
zione delle prove di trazione e di piegamento debbono essere 
conformi a quelle riportate nelle rispettive tabelle UNI. 

I relativi risultati debbono essere conformi a quelli delle 
rispettive tabelle UNI, per i materiali unificati, od a quelli 
esposti in progetto, sulla base dei valori minimi garantiti vi- 
portati nei cataloghi dei produttori, per i materiali non uni- 
ficati. 

Le caratteristiche delle provette e le temperature di esecu- 
zione delle prove di resilienza sono riportate nella tabella lI. 
Le modalità di esecuzione delle prove sono quelle di cui a 
tabella UNI 4714. 

Il risultato delle prove di resilienza viene considerato fa- 
vorevole quando nessuno dei valori rilevati sia inferiore al 
minimo (col. 5) e la media aritmetica dei valori rilevati non 
sia inferiore a quello medio (col. 4) indicati nella predetta 
tabella II. 

Le prove di resilienza per gli acciai del grappo IVa sono 
richieste: 

‘ per temperature di esercizio inferiori a — 196°C: per il 
tipo X8 CNT 18-10; 

per temperature di esercizio inferiori a — 254°C: per È 
tipi X3 CN 19-11; X6 CN 19-11; X8 CN 19-10; X8 CN ND 18-11. 

Le prove di resilienza sulle lamiere non debbono essere 
eseguite per i materiali dei gruppi IIIc, IVb e IVc. 

b) Esame delle superfici. — Il collaudatore procede ad 
un accurato esame delle'superfici delle lamiere, facendo aspor- 
tare lo strato di ossido se necessario; le lamiere debbono risni- 
tare esenti da sdoppiature, paglie, vaiolature, ericche, incri- 
nature ed ondulature. Esse non devono avere subito ripara- 
zioni dì sorta. 

Qualora emergano sospetti sulla presenza di difetti oceult?, 
è in facoltà del collaudatore di far effettuare esami localizzati 
supplementari per accertare l’esistenza e l'entità dei difetti 
stessi. 

Previo consenso del committente è tuttavia ammesso che 
i difetti superficiali siano eliminati, purchè la &iminuzione di 
spessore che ne consegue rientri nelle tolleranze ammesse 6 
non ne derivi pregiudizio all’impiego delle lamiere. 

c) Ripetizione delle prove. — In caso di esito sfavore. 
vole delle prove di trazione e di piegamento di cui al punto a) 
del presente paragrafo 1, è ammessa, agli effetti dell’accctta- 
zione delle lamiere, la ripetizione delle prove stesse su un nu- 
mero doppio di provette. Nelle nuove prove tutti i valori indi- 
stintamente debbono superare i minimi prescritti. 

In caso di esito sfavorevole delle prove di resilienza di ent 
al punto a) del presente paragrafo 1, è ammessa la ripeti- 
zione delle prove soltanto se uno solo dei valori sia inferiore 
al minimo ed il valore medio sia rispettato, eppure se nes- 
suno dei valori sia inferiore al minimo ed it valore medio sin 
inferiore a quello prescritto di non oltre il 20% Le riprove 
si effettuano, sullo stesso numero di provette prescritto per le 
prove; però tutti i valori della resilienza debbono singolar- 
mente risultare non inferiori a quelli indicati come medi nella 
tab. II (col. 4). 

Se una qualsiasi delle riprove dovesse fallire, le lamiere 
non possono essere destinate alla costruzione dei recipienti 
di cui alla presente norma. 
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d) Ammissione all'uso delle lamiere e verbalizzazione 
dle? collaudo. — In caso di esito favorevole delle prove o delle 
mprove, su ognuno dei pezzi in cui la lamiera deve essere 
suddivisa — ivi compresi, sc del caso, gli spezzoni necessari 
all'esecuzione «celle prove c delle eventuali riprove di cui al 
seguenti capitoli — devono essere punzonati una freccia indi. 
cante il senso di laminazione ea il numero distintivo della 
lamiera stessa immediatamente preceduto e seguito dallo 
‘stemma dello Stato e dalia sigla dell'ufficio collaudatore. 

Delle prove meccaniche eseguite il collaudatore deve redi- 
gere verbale almeno in tre copie, una per il produttore, una 
(cui allega le dichiarazioni del produttore) per gli atti del 
proprio ufficio, ed una da inviare all'ufficio che curerà il 
proseguimento «del collaudo presso il costruttore del grande 
recipiente. 

2) Esccuzione delle verifiche presso il costruttore dei pran- 
di serbatoi. — Qualora il collaudo delle lamiere venga eseguito 
presso 11 costruttore dei grandi serbatoi, le prove vengono 
eseguite, con modalità identiche a quelle di cui at precedente 
paragrafo 1, su ognuno dei pezzi che vengono presentati al 
collaudatore per il successivo taglio od impiego anzichè su 
ogni lamiera; inoltre ogni pezzo deve essere provvisto del certi- 
ficato di cui al primo comma del paragrafo 1 predetto. 

In tal caso, inoltre, il verbale di cui al precedente para- 
grafo 1, punto d), viene rilasciato al costruttore e non al 
produttore, e ne viene omesso l’invio citato nel punto stesso. 

Inoltre l'esame di cui al precedente paragrafo 1, punto bd), 
è valido anche agli effetti di cui al seguente capitolo VIII, 
punto bd). 

B) Altri semilavorati. 

Semilavorati diversi dalle 
gati per il completamento dei grandi recipienti e per la costru- 
gione degli accessori: flangie, tronchetti, tubazioni, ecc. 

Detti semilavorati sono: tubi, forgiati, getti. 

I materiali ammessi per i semilavorati sono quell! pre- 
visti. in relazione alla temperatura minima di esercizio, nella 
tabella I. 

Le prove o gli accertamenti sui semilavorati vengono effet- 
tuati presso il costruttore dei grandi recipienti e variano a 
seconda che i semilavorati debbano oppure no essere saldati 
direttamente ai grandi recipienti, secondo quanto specificato 
nel presente capo B. 

1) Semilavorati destinati ad essere saldati direttamenle 
ot grandi recipienii. 


lamiere possono essere impie-: 
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impiegato, una prova di trazione ricavando la provetta in 
modo analogo a quello previsto qui di seguito per le prova 
di resilienza. 

Iì collaudatore procede quimdi alla verifica dimensionale 
dei pezzi e, per i getti od i forgiati costruiti con i materiali di 
cui ai gruppi I, II, Illa, IITb, alla verifica della resilienza. 

Per quest’ultima verifica debbono cssere ricavate tre pro- 
vette da apposita appendice forgiata o fusa — rispettivamenta 
se si tratti di forgiati o di getti — assieme ad uno dei pezzi, 
oppure, quando tale appendice non sia stata ricavata nella 
costruzione del pezzo, da uno dei pezzi costituenti il lotto; i 
valori della resilienza non devono risultare inferiori a quelli 
previsti nella tabella II. 

Per lotto si intende sia un pezzo presentato singolarmente, 
sia una partita di più pezzi, purchè appartengano alla stessa 
colata ed abbiano subìto lo stesso trattamento termico. 

Il collaudatore punzona con lo stemma di Stato i forgiati 
ed i getti collaudati. ; 

c) Riprove. — Qualora le prove di cui ai precedenti 
punti a) e d) abbiano dato esito negativo, è ammessa la ripe- 
tizione delle prove stesse con gli stessi criteri previsti per le 
lamiere. 

2) Semilavorati destinati a non essere saldati diretta- 
mente ai grandi recipienti. — Per questi semilavorati il co- 
struttore del grande recipiente deve rilasciare al collaudatore 
una propria dichiarazione dalla quale risultino la composi- 
zione chimica e le caratteristiche meccaniche dei materiali. 

ll collaudatore procede quindi alla verifica dimensionala 
dei pezzi. 

C) Rubineiti e valvole. 

1 costruttore del grande recipiente deve rilasciare al col- 
laudatore una propria dichiarazione attestante che i rubinetti 
e le valvole sono idonei all'impiego previsto — sia per le 
caratteristiche dei materiali (che, in relazione alia iempera- 
tura minima di esercizio, debbono essere conformi a quelle 
previste nella tab. I) sia per ia robustezza in relazione alla 
pressione massima di esercizio, sia per la funzionalità — e 
che, ove ricorra il caso, essi sono di tipo approvato. 

Il collaudatore non esegue sui rubinetti alcuna verifica; 
sulle valvole effettua la prova di efficienza e taratura di cui 
al capitolo XIV. 


VIII. — AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEI GRANDI SERBATOI 
La ditta fabbricante dei recipienti, prima di iniziarne 1a 


a) Tubi. — Per ogni lotto di tubi, il costruttore del| costruzione, deve avere cura di darne avviso all'Ente che ne 


grande recipiente deve rilasciare al collaudatore un certificato 
del fahbricante doi tubi dal quale risultino la composizione 
chimica e Ile caratteristiche meccaniche del materiale costi- 
tuente ì tubi stessi. Qualora il costruttore non sia in possesso 
di tale certificato, deve rilasciare egli stesso analoga dichiara- 


zione: in tal caso però il collaudatore deve eseguire, per 
avere conferma del inateriale impiegato, una prova di tra- 


zione, ricavando la provetta in modo analogo a quanto pre- 
visto qui di seguito per le prove di resilienza. 

Il collaudatore procede quindi alle verifica dimensionale 
dei pezzi e, per i tubi di spessore superiore a 5 mm costruiti 
con 1 materiali di cui ai gruppi I, II, IIIa, IIIb, alla verifica 
della resilienza. 

Per quest’ultima verifica debbono essere ricavate, per 
ogni lotto di tubi, tre provette da uno spezzone di tubo scelto 
dal collaudatore a suo esclusivo giudizio; i valori della resi- 
lienza non devono risultare inferiori a quelli previsti nella 
tabella II. 

Per lotto si intende sia un singolo tubo, presentato isola- 
tamente, sia una partita di più tubi presentati contemporanea- 
mente, purchè provengano dalla stessa acciaieria, siano dello 
stesso tipo di materiale ed abbiano subìto lo stesso trattamento 
termico. 

Il collaudatore punzona con lo stemma di Stato le estremità 
dei tubi del Iotto eventualmente destinati ad essere impiegati 
in altre occasioni. 

d) Forgiati e getti. — Per ogni lotto di getti o di for- 
girati, il costruttore del grande recipiente deve rilasciare al 
collaudatore un cortificato proprio o del fornitore — a seconda 
che il relativo approntamento abbia provveduto in proprio 0 
presso altre Ditte — dal quale risultino la composizione chi- 
mica # le caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti i 
forgiati od i getti: qualora il costruttore abbia commissionato 
l’approntamento dei getti o dei fucinati ad altre Ditte e non 
sia in grado di esibire il certificato di queste ultime, deve rila- 
sciare egli stesso analoga dichiarazione: in tal caso però il 
collaudatore deve eseguire, per avere conferma del materiale 


effettuerà il collaudo, affinchè il collaudatore possa: 

a) accertare che lo spessore e le caratteristiche mecca- 
niche delle lamiere quali risultano dal verbale di collaudo, 
non siano inferiori a quelle prese a base del calcolo nel pro- 
getto presentato ai sensi dell'art. 2 delle norme approvate cui 
già citato decreto 22 Inglio 1930; 

Db) procedere al riconoscimento delle lamiere e ad un 
nuovo accurato esame delle loro superfici, facendo asportare 
lo strato di ossido dove necessario. Qualora emergano sospetti 
sulia presenza di difetti occulti è in facoltà del collaudatore 
di fare effettuare esami localizzati supplementari per accertare 
l'esistenza e l'entità dei difetti stessi. 

Dagli esami suddetti le lamiere devono risultare esenti da 
sdoppiature, paglie, vaiolature, cricche, crinature ed ondula- 
ture. Esse non devono avere subìto riparazioni di sorta. 

E’ ammesso eliminare i difetti superficiali solo se la diml- 
nuzione di spessore che ne consegue rientri nelle tolleranze 
ammesse non ne derivi pregiudizio all'impiego delle lamiere. 

‘autorizzazione alla costruzione può essere data soltanto 
se gli accertamenti di cui sopra abbiano dato esito favorevole. 

Ove: sia necessario suddividere ulteriormente lo lamiere, 
il collaudatore deve procedere alle punzonature delle singole 
parti, compresi gli spezzoni eventualmente necessari per la 
esecuzione delle prove e delle eventuali riprove di cui ai capi- 
toli seguenti. 


IX. — VERIFICA DEI GIUNTI LONGITUDINALI 


A) Prelevamento dei campioni. 


Per ogni recipiente il collaudatore deve procedere alla ve- 
rifica di una delle saldature longitudinali, facendo ricavare 
in sua presenza un campione di giunto con uno dei seguentil 
metodi, a scelta del costruttore. 

1) Dopo la calandratura delle lamiere, ma prima cha 
siano state eseguite le saldature, il collaudatore fa applicare 
a contatto di una delle estremità di due anelli diversi due tal- 
loni, ognuno dei quali sia costituito da due spezzoni di la- 
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miera piana ricavati da una delle lamiere impiegate nella 
costruzione degli anelli, orientati, rispetto alla laminazione, 
nello stesso senso delle lamiere ed aventi i bordì da saldare 
preparati in modo identico a quello dei bordi del giunto lon- 
gitudinale adell’anello, 

La giunzione degli spezzoni deve trovarsi sul prolunga. 
mento del giunto longitudinale dell'anello e la saldatura di 
detto giunto deve essere proseguita, senza soluzione di conti- 
nultà, sul tallone. 

Glì spezzoni suddetti possono essere ricavati come detto al 
punto d) del paragrafo 1 del capitolo VII, oppure presso il 
costruttore da una parte qualsiasi delle lamiere destinate al 
corpo cilindrico del recipiente, prima della calandratura. 

Adottando questo metodo, uno dei talloni sopraspecificati, 
scelto dal collaudatore, serve per l’esecuzione delle prove mec- 
caniche e l'altro viene accantonato per le eventuali riprove. 

2) Dopo che siano state eseguite tutte le saldature longi- 
tudinali, il collaudatore sceglie, a suo esclusivo giudizio, uno 
qualsiasi degli anelli e vi fa ritagliare il passo d'uomo in 
modo che la saldatura longitudinale dell'anello coincida con 
uno degli assi di simmetria del passo d’uomo stesso. 

Adottando questo metodo, a meno che sia prevista la appli- 
cazione di un secondo passo d'uomo, ad una delle saldature 
longitudinali del corpo cilindrico deve essere applicato, con 
le norm? di cui al precedente punto 1, un tallone da impie- 
gare per l’eventuale ripetizione delle prove. 

3) Dopo che siano state eseguite tutte le saldature longi- 
tudinali, il collaudatore sceglie a suo esclusivo giudizio uno 
qualsiasi degli anelli e fa tagliare da una delle estremità di 
questo una porzione di lamiera comprendente la saldatura. 

Adottando questo metodo, il costruttore deve tener conto 
della necessità di compensare, nella lunghezza complessiva 
del recipiente, ia perdita di lunghezza utile dovuta alla aspor- 
zione di detta porzione; inoltre, a meno che le saldature longi- 
tudinali siano più di una per ogni anello, ad una delle sal. 
dature longitudinali del corpo cìlindrico deve essere applicato, 
con le norme di cui al precedente paragrafo 1, un tallone da 
impiegare per l'eventuale ripetizione delle prove. 


B) Esecuzione delle prove. 

Ogni campione di giunto ricavato con uno dei metodi sud- 
detti deve essere sottoposto, quando prescritto, al trattamento 
termico di cui alla tabella I (col. 6). 

A tal fine detto campione deve essere alloggiato nel forno 
insieme al recipiente ultimato, in modo da subire lo stesso 
ciclo termico del recipiente stesso. 

Dal campione devono essere poi prelevate in senso orto- 
gonale al cordone di saldatura le seguenti provette, avendo 
cura che lo saldatura cada nella loro zona centrale: 

due provette per prove di trazione; 
due provette per prove di piegamento; 
ser provette per prove di resilienza. 

Le due provette per prove di trazione, intese a determinare 
solo il carico unitario di snervamento (1) ed il carico di rot- 
tura del giunto, devono conservare integro il cordone di sal. 
datura ed avere nel tratto utile larghezza pari allo spessore 
della lamiera e lunghezza non minore di 8 volte tale spessore. 
Se i campioni sono stati ricavati dall’anello già calandrato, è 
consentito raddrizzare le due estremità della provetta, senza 
interessare in questa operazione il cordone di saldatura. 

In ambedue le prove di trazione, sia il carico di rottura, 
sia quello di snervamento devono risultare non inferiori ai 
rispettivi valori minimi previsti in progetto ed assunti a base 
del calcolo. 

La rottura può avvenire in qualunque punto della provetta. 

Le provette per la prova di piegamento devono essere com- 
pletamente spianate in modo da eliminare su entrambe le 
facce il risalto del cordone di saldatura; devono avere forma 
prismatica a sezione rettangolare costante con larghezza 
eguale al doppio dello spessore della lamiera con un minimo 
di mm 30. 

In una provetta i bordi della faccia esterna devono essere 
arrotondati con raggio non maggiore di 1/3 del predetto spes- 
sore; nell'altra provetta vengono analogamente arrotondati i 
bordi della faccia interna. 

Ogni provetta viene piegata, tenendo all’esterno la faccia 
coi bordi arrotondati, su mandrino del diametro prescritto in 
relazione alla qualità ed allo spessore delle lamiere. 

Non devono verificarsi cricche o rotture sull’estradosso 
delle provette prima che l'allungamento della fibra esterna del 
cordone di saldatura, misurato nella direzione dell’asse della 
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(1) Vedasi cap, IV, capo C, terzo comma, 
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provetta e su un tratto compreso fra due punti preventiva- 
mente segnati ai margini del cordone stesso, abbia raggiunto 
almeno il minimo prescritto per il metullo base. 

Le prove di resilienza sui giunti debbono essere eseguite 
in ogni caso, qualunque sia il materiale con il quale sono 
costruiti i recipienti. 

Le provette per le prove di resilienza devono avere una 
faccia coincidente con la superficie di laminazione, essere 
private del sovraspessore del cordone ed avere l'intaglio nor- 
male alla superficie della lamiera, L'intaglio deve risultare 
per una terna di provette lungo il piano bisettore della salda- 
tura, per l’altra terna lungo il confine fra il cordone di salda- 
tura ed il metallo base, nella zona di transizione. 

Le provette per i materiali dei gruppi I, II, ITil-a, II-b, 
IV-G 6 le modalità di prova devono essere conformi a quelle 
prescritte per il materiale di base nella tabella II (col. 2); i 
valori medi e minimi di resilienza ricavati da tali provette 
non devono essere inferiori a quelli prescritti per il metallo 
base. 

Le provette, per i materiali del gruppo III-c, IV-b, IV-c, 
devono essere conformi a quellî di cui alla tab. III (col. 3); 
le temperature di prova ed i risultati debbono essere con- 
formi a quelli indicati nella tabella stessa (col. 4, 5 e 6). 


X. — VERIFICA DEI GIUNTI TRASVERSALI E DEI FONDI 


La verifica dei giunti trasversali e dei fondi viene effet- 
tuata con le modalità previste per i giunti longitudinali; va- 
riano soltanto le modalità per il prelevamento dei campioni. 

Per i giunti trasversali viene eseguita a piè di opera, con 
il procedimento per questi previsto, una saldatura su spezzoni 
della lamiera impiegata per la costruzione del recipiente, 
avente i bordi da congiungere preparati nel modo previsto. 
Le provette vengono prelevate da questa saldatura. 

Per i giunti dei fondi i campioni vengono prelevati in 
uno dei modi previsti nel cap. IX, capo 4, paragrafi 1 e 2. 

1 risultati delle prove suì giunti trasversali e sui fondi 
devono essere conformi a quelli prescritti per i giunti longi- 
tudinali. 

XI. — TRATTAMENTI TERMICI 

I recipienti finiti debbono essere sottoposti al trattamenti 
termici specificati nella col. 6 della tab. I, a meno che si 
possa ritenere che nelle operazioni di formatura del grande 
serbatoio si siano alterate le caratteristiche fisico-strutturali 
del materiale, nel quale caso i recipienti agebbono essere sot- 
toposti al trattamento di cui alla col. 5 della predetta tabella I. 

Ai fini della prescrizione di cui al comma precedente si 
considerano alterate le caratteristiche del materiale, allorchè 
la deformazione permanente superi i seguenti valori: 

6% per acciai del gruppo I con carico di rottura fino 
a 45 ke/mm?; 

4% per acciai del gruppo I con carico di rottura supe- 
riore; 

3% per tutti gli altri materiali. 

Il valore percentuale della deformazione permanente si 

calcola con la seguente formula: 
50 s 
deformazione % = —————— 
R_ 0,558 
dove: s è lo spessore della lamiera in mm; 
R raggio esterno del pezzo formato in mm. 

Quando il predetto valore della deformazione permanente 
venga superato soltanto per i fondi o per altre parti, è am- 
messo che soltanto queste subiscano il trattamento termico di 
cui alla col. 5 della tab. I; l'avvenuta esecuzione di tale tratta- 
mento deve essere comprovata da dichiarazione della ditta che 
lo ha esesuito. 

Quando sia prescritto o necessario il trattamento termico 
dell'intero recipiente, tale trattamento deve essere eseguito a 
costruzione completamente ultimata, e cioè dopo l'esecuzione 
di tutte Ile saldature trasversali e longitudinali dei recipienti e 
degli eventuali rifacimenti delle stesse a seguito di rilevamento 
di difetti, nonchè dopo l'applicazione di tutte le eventuali 
appendici e parti accessorie (come tronchetti, flange, alette e 
simili) che debbono essere saldate direttamente al corpo cilin- 
rico od ai fondi, 

L’avvenuta esecuzione del trattamento termico, da effet 
tuare in forno idoneo ed elevare uniformemente la tempera- 
tura di tutto il recipiente, deve essere comprovata da dichiara- 
zione scritta della ditta che lo ‘ha eseguito. A tale dichiara. 
zione devono essere allegati i diagrammi tempi-temperature, 
ricavati in vati punti del recipiente convenientemente distan. 
ziati; la posizione di tali punti deve essere specificata nella 
dichiarazione predetta. 
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L'eventuale esecuzione del trattamento termico mediante 
altri mezzi di riscaldamento capaci di fornire risultati equiva- 
lenti a quelli che sì ottengono in forno deve essere preventi- 
vamente autorizzata caso per caso. 


XII. — PROVE NON DISTRUTTIVE 


Le saldature longitudinali degli anelli, quelle trasversali e 
quelle di unione fra i pezzi dei fondi, ove questi non siano in 
un pezzo solo, devono essere sottoposti all'esame radiografico 
per l’intero sviluppo (100 %). 

L’esame radiografico può essere eseguito prima o dopo ii 
trattamento termico finale, e prima o dopo l'esecuzione delle 
prove meccaniche. 

In ogni caso però, comunque vengano prelevati i campioni 
per le prove meccaniche sulle saldature, le radiografie relative 
all’intero cordone comprendente il campione debbono essere 
fatte prima del distacco, sulla medesima pellicola che serve 
per la verifica della saldatura cui i campioni stessi si riferi- 
scono: se si constata che nel campione vi siano difetti locali 
che possano influenzare le prove meccaniche, il tratto interes- 
sato «dai difetti stessi deve essere escluso dalle prove. 

La sensibilità della tecnica radiografica non deve essere 
inferiore al 2 % dello spessore del metallo base; tale sensibi- 
lità deve essere comprovata mediante penetrametro di non 
meno di cinque spessori, di cui quello medio corrisponda al. 
l’incirca a detto 2 %; il penetrametro deve essere sistemato 
presso la saldatura in modo che l’immagine ne venga ripro- 
dotta su ogni radiografia. 

Osxni pellicola deve essere individuata mediante nna 
catura che la impressioni durante l'esecuzione della radio- 
grafio, in modo tale che sia possibile anche ia localizzazione 
dei difetti eventualmente rilevati. 

Inolire le diverse radiografie di una saldatura devono es- 
sere sufficientemente sovrapposte in modo che il loro esame 
non venga influenzato da eventuali difetti delle estremità della 
pellicola. 

L'esaie delle radiografie dev'essere fatto su negativo ori- 
ginale. 

Se dall'esame radiografico delle saldature vengono rile- 
vati difetti, la parte difettosa dello saldatura deve essere aspor- 
tata; quindi la saldatura deve essere rifatta ed infine sotto- 
posta a nuovo esame radiografico. 


Inoltre ove sia prescritto trattamento termico c quesio 
sia stato già cseguitu, esso deve essere ripetuto almeno per 
la zona interessata. 

Sc, a seguito di proprio eventuale esame radiografico, ii 
costruttore ha effettuaio delle riparazioni, devono essere messi 
a disposizione dell’autorità di controllo anche i films dei di- 
feiti di origine successivamente riparati. 

L'esame radiografico può essere sostituito da quello gam- 
magrafico, per il quale valgono tutte le prescrizioni prece 
denti. 


mar 
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XIII. — GRANDI RECIPIENTI RICAVATI DAL MASSELLO 
OPPURE DA TUBI SENZA SALDATURA 


I recipienti di un solo pezzo e quelli ricavati mediante 
giunzione di due fondi ad un tubo senza saldatura sono sog- 
getti all'osservanza di tutte le prescrizioni di cui alla pre- 
sente norma, salvo per ciò che concerne i trattamenti termici, 
che «debbono essere appropriati al procedimento costruttivo 
adottato, e le prove sui giunti, che debbono essere eseguite 
soltanto sulle saldature eventualmente esistenti. 


XIV. — VISITE E PROVE DI APPROVAZIONE 
SUI GRANDI RECIPIENTI FINITI 


Per l'ammissione all’uso dei recipienti debbono essere ese- 
guite, prima della posa in opera della protezione calorifuga, 
tutte le prove previste dalle norme vigenti (idraulica, visite 
esterna ed interna, pesatura). 

La prova idraulica viene eseguita alla pressione specificata 
nel capitoio IV, capo C. Durante tale prova i recipienti deb- 
bono essere muniti di tutti gli accessori destinati a sopportare 
pressione, ad eccezione delle valvole di sicurezza, dei dischi 
di tenuta, dei dischi di rottura e del manometro di esercizio. 

Le valvole di sicurezza vengono provate, previa rimozione 
dal grande recipiente, per controllarne l'efficienza e l'esatta 
taratura. con prova di pressione pneumatica. 

Il valore della pressione di rottura dei dischi di rottura € 
dei dischi di tenuta viene controllato sottoponendo a pressione 
pneumatica un campione ogni dieci pezzi o frazione residua, 
tratti da una fornitura omogenea e di uguale taratura. 
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La visita interna dei recipienti per i quali è consentita la 
omissione del passo d’uomo deve essere effettuata prima del- 
l'esecuzione dell’ultima saldatura trasversale. 


XV. — ESAMI PERIODICI 


Ogni grande recipiente deve essere sottoposto da parte 
degli Enti di vigilanza ad esami periodici secondo quanto in- 
dicato in appresso. 


A) Modalità delle prove e visile da eseguire. 


1) Prova di tenuta. — La prova di tenuta consiste nel sot- 
toporre il recipiente, mediante immissione del gas normal. 
mente contenuto o di gas ineite, alla seguente pressione ma- 
nometrica interna: 

a) per i recipienti destinati a contenere i gas di cui al 
punto a) deli cap. I in comunicazione permanente con l’atmo- 
sfera e perciò funzionanti a pressione atmosferica: 1 kg/em?; 

d) per i recipienti non in comunicazione permanente con 
l'atmosfera e perciò funzionanti a pressione superiore a quella 
atmosferica: 

qualora la pressione effettiva massima prevista nell’in- 
terno del recipiente non superi i 10 kg/cm?: 1,1 volte tale 
pressione; 

qualora la pressione massima prevista nell’interno del 
recipente superi i 10 kg/cm?: un valore pari a tale pressione, 
incrementata di 1 kg/cm?. 

La prova di tenuta viene eseguita applicando ai recipienti 
un manometro con fondo scala non superiore ad 1,5 volte la 
pressione di prova, od avvalendosi dvi manvinetro già appli- 
culto al recipienti, previamente tarato, e deve avere la durata 
di eno 8 oure dopo la stabilizzazione della pressione in 
camera termostatica od, almeno, in ambiente nel quale l’in- 
fluenza dell'ambiente esterno sulla pressione interna sia ridotta 
al minimo possibile. 

Durante le predette 8 ore la pressione interna non deve 
scendere al di sotto del valore iniziale; può essere consentita 
una tolleranza del 5% qualora si possa ritenere che ciò di- 
penaa dalle modalità della prova o che siano intervenuti fat- 
tori ambientali esterni, 

2) Prova di ermeticità al vuoto. — La prova di ermeticità 
al vuoto consiste nell’accertare che nell’intercapedine sotto- 
posta a vuoto non si verifichino infiltrazioni di gas dal reti. 
piente sottoposto alla pressione di cui al precedente para- 
grafo 1, nè di aria dall'esterno. La prova deve avere la mede- 
sima durata prescritta per la prova di tenuta ed il grado fii 
vuoto misurato all’inizio ed ul termine della prova non deve 
superare 1 Torr. 

La prova di ermeticità è valida anche come prova di 
tenuta, se neì corso di essa si effettuano le misurazioni di 
pressione per questa previste. 

3) Prova idraulica. — La prova idraulica viene eseguita 
alla medesima pressione e con le modalità prescritte, per 
l'approvazione dei recipenti, nel capitolo IV, capo C. 

Prima dell’esecuzione della prova idraulica la coibenta- 
zione deve essere tolta d’opera. 

4) Visùte interna cd esterna. — La visita esterna viene 
eseguita con le consuete modalità, previa rimozione della coi- 
bentazione. 

Anche la visita interna viene eseguita con le consuete mo- 
dalità, salvo peri grandi recipienti per i quali, come specificato 
al capitolo lII, capo £, punto 1, è consentita l’omissione del 
passo d'uomo: in tal caso la visita viene effettuata con mezzì 
tecnici atti a consentire l'esame efficace dell'intera superficie 
interna «del recipiente. 


5) Verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza. — 
La verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza con- 
siste nel controliare il loro buono stato e, quindi, nel sotto- 
porle, previa rimozione dal recipiente o meno a scelta dell’in- 
teressato, a pressione, per accertare che la pressione di aper- 
tura corrisponda a quella prevista, con le tolleranze ammesse 
(x 10%). 

A scelto dell’interessato, la temperatura di prova può es- 
sere quella del gas o quella ambiente e la pressione può essere 
applicata con il gas medesimo, con aria oppure con gas inerte. 

6) Verifica dei dischi di tenuta od a frattura prestabilita. — 
La verifica dei dischi di tenuta disposti in serie con le valvole 
di sicurezza consiste nell’accertare che la pressione di rot- 
tura corrisponda a quella prevista con le tolleranze ammessa 
(£ 10%). 

Tale verifica viene effettuata, previa rimozione dal reci- 
piente o meno a scelta dell’interessato, su uno solo dei dischi 
dei quali è munito il grande recipiente. 
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La verifica dei dischi a frattura prestabilita consiste nel- 
l'accertare che la pressione di rottura corrisponda a quella 
prevista, con le tolleranze ammesse. Tale accertamento viene 
effettuato su di uno solo dei dischi dei quali è munito il reci- 
piente, previa rimozione dallo stesso recipiente. 

Le modalità di prova, per ciò che riguarda temperatura e 
pressione, sono uguali a quelle delle prove delle valvole di 
sicurezza. 

Se le verifiche sui dischi prelevati abbiano dato esito sod- 
disfacente, gli altri dischi vengono lasciati in opera, mentre 
quelli rotti vengono sostituiti con altri nuovi; in caso contrario 
vengono sostituiti tutti i dischi con altri nuovi. In ogni caso i 
nuovi dischi debbono essere prelevati da gruppi collaudati co- 
me precisato nel cap. XV 
B) Periodicità e specificazione delle prove è visite. 

1) Recipienti destinati a contenere i gas di cui al punto a) 
del capitolo 1] in comunicazione permanente con l'atmosfera e 
cioè sprovvisti di valvole di sicurezza e perciò sottoposti a 
pressione atmosferica 

ogni sei anni: visita interna e prova di tenuta. 

2) Recipienti destinati a contenere i gas di cui al punto a) 
del capitolo I non in comunicazione permanente con la atmo- 
sfera e recipienti destinati a contenere tutti gli altri gas e 
cioè recipienti con valvole di sicurezza e quindi suscettibili di 
sopportare pressione superiore a quella atmosferica 

ogni tre anni. verifica della funzionalità delle valvole di 
sicurezza; 
dopo sei anni dall’approvazione e successivamente ogni 


12 anni visita interna e prova di tenuta; 
dopo dodici anni dall’approvazione e successivamente 
ogni 12 anni: prova idraulica, visita interna, visita esterna. 


verifica dei dischi di tenuta e di quelli a frattura prestabilita: 
nei recipienti isolati sotto vuoto la prova idraulica e la visita 
interna sono sostituite da una prova di ermeticità al vuoto. 

Se una qualsiasi delle prove da effettuare senza rimuovere 
la coibentazione dia esito insoddisfacente, occorre stabilirne 
la causa ed a questo fine, se necessario, rimuovere la coiben- 
tazione stessa. 

Tuttavia, qualora l’esito insoddisfacente possa essere attri- 
buito alle inodalità seguite per l'esecuzione delle prove, queste 
possono essere ripetute prima di rimuovere la coibentazione. 


XVI. — TRASPORTO ALTERNATO DI VARI GAS 


1 grandi recipienti approvati per il trasporto di uno dei 
gas refrigerati possono trasportare un altro qualunque dei 
gas indicati sotto la stessa lettera nel cap. I, subordinata- 
mente all'osservanza delle seguenti condizioni 

a) che la pressione di prova relativa al gas effettivamen- 
te immesso — e, di conseguenza, la pressione di apertura delle 
eventuali valvole di sicurezza — non sia superiore a quella 
per la quale i recipienti sono stati approvati; 

b) che la temperatura minima di esercizio del gas effet. 
tivamente immesso non sia inferiore a quella punzonata sui 
recipienti; 

c) che nei recipienti inamovibilmente fissati a carri od 
autoveicoli il peso di carica non sia tale da superare la rela- 
tiva portata massima; 

d) che, in ogni caso, { dischi di tenuta e le valvole di si 
curezza siano adeguati alle mutate condizioni di esercizio: 

e) che, salvo che la ditta riempitrice sotto ln sua respon- 
sabilità ritenga l'operazione non necessaria, i recipienti prima 
di essere riempiti sinno completamente degassati e puliti; 

f) che siano osservate tutte le disposizioni relative al gas 
effettivamente immesso. 


XVII. — ISCRIZIONI SUI GRANDI RECIPIENTI E SUI VEICOLI 


Sui grandi recipienti mobili od inamovibilmente fissati a 
veicoli e, in questo secondo caso, sui veicoli stessi, debbono 
essere apposte le seguenti iscrizioni. 

A) Punzonature sui recipienti. 

Su uno dei fondi dei grandi recipienti o su di una tar- 
ghetta in metallo inossidabile ad esso fissata devono essere 
punzonate le seguenti indicazioni; 

a) il nome, eventualmente abbreviato, o la sigla del fab- 
bricante e facoltativamente quelli della ditta proprietaria; 
qualora venga apposto il nome abbreviato o la sigla, questi 
dovranno essere preventivamente notificuti agli Enti di vi- 
gilanza; 

Db) il numero d'ordine di fabbricazione e facoltativamente 
quello dato dalla ditta proprietaria; 

c) il nome del gas per contenere il quale il recipiente è 
gtato approvato; 


d) la parola «Calorifugato » seguita dalla indicazione 
della temperatura più bassa alla quale il recipiente può essere 
utilizzato e cioè quella per la quale esso è stato collaudato, in 
gradi centigradi; 

e) la capacità del recipiente, in litri; 

f) se il recipiente è munito di valvole di sicurezza, la 
pressione massima di esercizio, corrispondente a quella di 
apertura delle valvole stesse in kg/cm?; 

9) giorno, mese ed anno del collaudo, 
zone di Stato. 


B) Punzonaiture sugli involucri. 


Devono essere ripetute, su di una targhetta di metallo inos- 
sidabile fissata da uno dei fondi dello involucro di protezione 
della coibentazione, le punzonature di cui al precedente cu- 
po A. 

C) Iscrizioni a vernice. 

Oltre alle punzonature sopra precisate, 

apposte le seguenti scritte a vernice: 
1) Direttamente sui grandi recipienti mobili: 

a) il nome, eventualmente abbreviato, o la sigla della 
ditta proprietaria; 

Db) la tara del recipiente, compresi gli accessori come 
rubinetti dispositivi di chiusura, di manipolazione, ecc. in kg.; 

c) il nome del gas che il recipiente è destinato a cou- 
tenere; 

d) la parola « Calorifugato » seguita dalla indicazione 
della temperatura più bassa alla quale il recipiente può essere 
utilizzato e cioè quella per la quale esso è stato collaudato, in 
gradi centigradi; 

c) se il recipiente è munito di valvole di sicurezza, la 
pressione massima di esercizio, corrispondente a quella di 
apertura delle valvole, in kg/em?; 

f) la data della prossima revisione preceduta dalle pa- 
role: « Prossime revisioni: delle valvole il . 3 
del recipiente il di 

2) Su pannelli fissati stabilmente ai telai, 
lati dei veicoli-serbatoio: 

a) il nome (ec. s.) della ditta proprietaria; 

b) la tara del veicolo completo del recipiente, degli ac- 
cessori, ecc. in kg; 

c) il peso complessivo massimo ammesso per il veicolo 


seguiti dal pun- 


dovranno essere 


su entrambi i 


in kg; 

d) il nome del gas che il recipiente è destinato a con- 
tenere; 

e) la parola « Calorifugato » seguita dalla indicazione 
della temperatura più bassa alla quale il recipiente può essere 
utilizzato e cioè quella per la quale esso è'stato collaudato, in 
gradi centigradi; 

f) se il recipiente è munito di valvole di sicurezza, la 
pressione massima di esercizio, corrisponde a quella di aper- 
tura delle valvole stesse, in kg/cm?; 

9) la duta della prossima revisione preceduta dalle pa- 
role: « Prossime revisioni: delle valvole il CE "i 
del recipiente il ». 


D) Iscrizioni per il trasporto alternato di più gas. 

Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al capo XVI per 
il trasporto alternato di più gas, le scritte a vernice di cui ul 
precedente capo C, paragrafo 1, punti c), e) e paragrafo 2, pun- 
ti d), f) devono comprendere le denominazioni di tutti i gas 
di cui è previsto il trasporto e la indicazione, ove ricorra il 
caso, della pressione di apertura delle valvole relativa a cia- 
scuno di essi; le scritte a vernice di cui al paragrafo 2, punti 
d), f) che non riguardano il gas effettivamente trasportato, de- 
vono essere mascherate. 


E) Dimensioni ce modalità di applicazione delle targhette. 


Le targhette di cui ai capi 4 e B del presente capitolo XVII 
debbono essere di acciaio inossidabile, di brenzo e di ottone 
e debbono avere dimensioni sufficienti a contenere agevol 
mente tutte le iscrizioni di cui ai paragrafi stessi, nonchè quel. 
le relative alle revisioni. 

Esse debbono essere applicate ai recipienti od ai relativi 
involucri in uno dei seguenti modi 

a) mediante saldatura a stagno praticata lungo tutto il 
bordo delle targhette, opportunamente rinforzata ai quattro an- 
goli, in modo da formare quattro bottoni, sui quali il collau- 
datore appone il punzone di Stato; 

b) mediante viti avvitate ad appositi sostegni preventi. 
vamente applicati al manufatto; le teste di tali viti, opportuna- 
mente rientrate, debbono essere coperte da bottoni di saldatura 
a stagno, sui quali il collaudatore appone il punzone di Stato. 
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TABELLA II 


PROVE DI RESILIENZA SUI MATERIALI 


VALORE DELLA RESILIENZA Kgm/em? 


Gruppo Materiali Tipo Temperatura Zi 
da Tab, I della provetta di prova minima °C MEDIO Misxtixo 
1 2 3 4 5 
I KCU — 45° 4 2,8 
Ia KCU — 60° 4 2,8 
I b KCU — 100° 4 2,8 
II a KCU — 1200 4 2,8 
II b KV — 1960 4 2,8 
IV a KV — 270° 4 2,8 


NOTE — Le prove vengono eseguite per la temperatura di esercizio minima richiesta dal Costruttore, che non può comunque essere inferiore a quella di 


eui a col. 3 
Le prove vengono eseguite sul materiale nello stato di fornitura ind 


icato a col. 5 della tab. T. 


L’intaglio viene ricavato perpendicolarmente alla superficie; almeno una delle faccie della provetta deve coincidere con una superficie di laminazione. 
La provetta KCU ha dimensioni di mm 55x 10x10; intaglio ad U a faccie parallele, profondo (compreso il raccordo) 6 mm, largo 2 mm, con 


11 raccordo del fondo circolare di raggio 1 mm (tab. UNI 4431). 

La provetta KV ha le stesse dimen-ioni della precedente; intaglio a 
il raccordo del fondo circolare di raggio 0,25 mm (tab, UNI 4713). 
Se lo spessore delle lamiere è inferiore a 10 mm, le dimensioni «ell 


V con faccie convergenti a 45°, profonde (compreso il raccordo) 2 mm con 


e provette sono di mm 5Ix10xs, 


TABELLA III 


PROVE DI RESILIENZA NEI GIUNTI 
VALORE DELLA RESILIENZA Ksm/em? 
d denza so _ si : 
di si Composizione SE0E Tipo SAT MEDIO MINIMO 
da Tab. I (ove necessario) della provetta | di prova minima °C 5 6 
zona transizione| centro saldat. |zonatransizione| centro saldat. 
1 { 2 3 4 De 
i 
Il o KV — 196° 5 5 3 3 
IVb Al 99,5%; Al-Mn KCU — 1900 8 5 8 5 
1,2% KCU — 2700 5 3 5 3 
Î Î 
Al-Mg 2,5%; AlI-| KCU — 1960 7 3 7 3 
Mg 3,5%; A-Mgi KCU — 2700 4 2 4 2 
4,4% 
IV o KV — 2700 5 5 3 3 


NOTE: Valgono tutte le note di cui a tab, II, salvo che l’intaglio della provetta KCU (gr IV b) ha profondità di 2 mm, anzichè di 5 mm. 


(7241) 


TTT 


MINISTERO 
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 


Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi 
recanti il marchio d’identificazione « 316-VI » 


AI sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei 
titoli dei metalli preziosi, approvato con regio «decreto-legge 
27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 
4 punzoni recanti il marchio d'identificazione «316-VI», a suo 
tempo assegnati alla ditta Roana Antonio, con sede in Trissino 
(Vicenza), via Manni. 


(9074) 


MINISTERO DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 


Esito di ricorso 


Con decreto dei Presidente della Repubblica 24 luglio 1965, 
registrato alla Corte dei conti il 30 agosto successivo, è stato 
dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presi. 
dente della Repubblica proposto in data 13 febbraio 1964 dal- 
l'Opera nazionale invalidi di guerra avverso la mancata as- 
sunzione da parte del Ministero delle poste e delle telecomu- 
nicazioni dell’invalido civile di guerra Settefrati Fausto. 


(9101) 
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MINISTERO DEL TESORO 


DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B 


Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1965 


Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straor- 


dinario conterrà fra l’alto i seguenti dati: 


MOVIMENTO GENERALE DI 


CASSA 


FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964 
Gestione di bilancio 


Entrate tributarie , paint 
residui 


Totale 


Entrate extra-tributarie ia 
residui 


Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese 


correnti residui 


competenza , 
5 » . . 


competenza . 


Totale . 
{ competenza , 


Totale . 


Alienazione ed ammortamento di beni patri. 


e 7 | competenza 
moniali e rimborso di crediti . p } 


* aresitui 
Totale, 
Accensione di prestiti. /. +. è» (TE ° 
residui 
Totale . 
Spese in conto capitale . 1... , } competenza. 
residui Li 
Totale. 
Rimborso di prestiti deu | competenza : 
{ residui 
Totale . 
Gestione di Tesoreria 
In conto debiti di Tesoreria: 
Debito fluttuante . . è Ò . . 
Conti correnti . È . è A . . 
Incassi da regolare È x i 1; 
Altre gestioni . bi 
Totale . 


In conto crediti di Tesoreria: 
Crediti per operazioni di 
Pagameati da regolare ò 
Pagamenti da rimborsare 
Altri crediti 


portafoglio 


sui c/c rispettivi : 


Totale . 
Totale complessivo . 


Fondo di cassa al 31 ottobre 1965 . 


Totale a pareggio . 


(milioni di lire) 


DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1965 


INCAS31 PAGAMENTI 


{milioni di liro) 


. . 
3 Li 
‘ . 
‘ . 
bl) O) 
. . 
t] . 
Li . 
Li + 
. . 
Li DI 
Ci . 
. . 
. . 
. PI 
. . 
é . 
. . 
. 

. . 
. . 
D . 
. . 
. . 
. 

. . 
. . 
. . 
. . 
è . 


4.575.595 
267.709 


188.945 
93.703 


4.764.541 
361,417 


115.643 
1.542 


572.869 
11.375 


173.304 
166.162 
994.004 
13.769.941 


6.792 


4.843.305 
282.653 
8.832.834 
793.510 
8.125.953) 4.626.344 
117.185 
584.244 
722.218 
871.347 
1.093.565 
202.554 
16.629 
219.188 
8.893.956 
16.770 295 
2.022.054 
6.975.222 
80.197.823 29.602.425 
134.039 
132.530 
1.096.930 
' 14.060.880 
15.103.431 15.524.429 
61.135.438 61.125 046 
_ 9 412 
81.135.438 — 51.135.433 
1.195.438 1.135. 43 


SITUAZIONE DEL TESORO 


FONDO DI CASSA 


Crediti di Tesoreria 


Crediti per operazioni di portafoglio ‘ 
Pagamenti da regolare a 

Pagamenti da rimborsare sui 
Altri crediti +. z fa A 


Debiti di Tesoreria 
Debito fluttuante , 


» CI . . . . . . 

Conti correnti . è . . . . . . . . 
Incassi da regolare, + è +00 4 è +0 +00. 
Altre gestioni . . . v . C] . . PI ° 
Bituazione del Tesoro (passività) —. “e 


Circolazione di Stato (metallica) al 81 ottobre 1965 . . 
L'ispettore generale: P. CARBONE 


(9314) 


conti correnti rispettivi ! 


PISO 


Totale cr 


‘+00. 
<a. 
CEI 


editi. 


. 
In complesso , . 


. 


Totale d 


. . F] 
. . « 
. . Fi 
ebiti. « 
. . a 
4 . CI 


AL 31 OTTOBRE 1965 
(in milton: di tira) 


—__—_-rr— 


9.492 

: 13.744 

ki 179.565 

o 452.459 

l 1.508.992 

È 2.152.760 

. 2.162.252 

. 4.104.070 

. 1.874.646 

a 133.885 

. 811.912 

Ci esca. 6.424.513 

5 4.262.261 
262.26] 

ù 125.634 


Il direitore generale del Tesoro: G. STAMMATI 
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CONCORSI ED ESAMI 


__ 


MINISTERO DELL’INTERNO 


N Graduatoria dei candidati al concorso al posto 
di segretario generale di 1° classe vacante nel comune di Lucca 


IL MINISTRO PER L’INTERNO 


Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per 
il conferimento del posto di segretario generale di 1* classe 
vacante nel comune di Lucca; 

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, con il 
quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto 
concorso; 

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione 
stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del con- 
Corso; 

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 
27 giugno 1942, n. 851; 

Decreta: 
E’ approvata la graduatoria dei candidati al concorso al 


posto di segretario generale di 18 classe vacante nel comune 
di Lucca, nell'ordine appresso indicato: 


1. Ferraro dott. Domenico + punti 90,31 su 132 
2. Montino dott. Giovanni Battista . » 85,59 » 
3. Di Pilla dott. Giovannangelo . È » 83,05 >» 
4. Cirillo dott. Alfonso . M S î » 82,20» 
5. Di Simine dott. Eugenio . . . » 79,23» 
6. TTarabini dott. Lodovico , . . » 78,78 >» 
7. Caporusso dott. Domenico . . è » 76,21 >» 
8. Graziani dott. Marcello . °°. » 76,02» 
9. Silvano dott. Guido . . . » 75,10 >» 
10. Pelosi dott. Luigi x . . F » 72,68» 
11. Cantanna dott. Pietro . . . » 71,79 » 
12. Amadasi dott. Enzo . . °°. » 71,03 >» 
13. Conte dott. Egidio =. . + +. >» 70,02 » 
14. Mennini dott. Aldo o. +. >» 689,68 » 
15. Zuanni dott. Federico °°. + >» 67,9 >» 
16. Camassa Gino 5 4 >» 66,02» 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, 


Roma, addì 13 novembre 1965 


(9104) p. Il Ministro: AMADEI 


MINISTERO DELLA SANITA 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 


Diario diell’esperimento pratico del pubblico concorso ad un 
posto di operaio di 1° categoria (specializzato) in prova nel 
ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità. 


L'esperimento pratico del pubblico concorso ad un posto 
di operaio di 18 categoria in prova (ex coefficiente 167) con 
qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a 
vapore oltre i 150 HP' nel ruolo degli operai dell’Istituto supe- 
riore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° feb- 
braio 195, pubblicato nella Gazzeita Ufficiale n. 88 del 7 apri- 
le 1965, avrà luogo presso l'Istituto medesimo, viale Regina 
Elena n. 299, Roma, il 20 dicembre 1965, alle ore 9,30. 


(9220) 


UFFICIO MEDICO PROVINCIALE 
DI REGGIO CALABRIA 


Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti 
di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio 
Calabria, 

IL MEDICO PROVINCIALE 


Visto {1 proprio decreto n. 3909 del 4 agosto 1965, con Il 
quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee 
nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in pro- 
vincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963; 
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Considerato che, a seguito di rinuncia, si è resa vacante 
la condotta ostetrica di Caulonia (frazione Ursini), assegnata 
con decreto n. 5236 del 29 settembre 1965; 

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente 
la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di 
preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere; 

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, 
n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato 
con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; 

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto 
n. 5326 in data 29 settembre 1965; 


Decrsta: 


L’ostetrica Pasqualini Maria, compresa nella graduatoria 
di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta 
ostetrica del comune di Caulonia (frazione Ursini). 

Il presente decreto sarà inserto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia @ 
sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell’Uf- 
ficio del medico provinciale ed a quello del Comune inte- 
ressato. 


Reggio Calabria, addì 29 ottobre 19%5 


(8872) LANIA 


IL medico provinciale: 


UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE 
DI ROMA 


Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 
posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di 
Roma. 

IL VETERINARIO PROVINCIALE 


Visto il proprio decreto n. 15235 dell'11 febbraio 1965, con 
il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami 
a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della pro- 
vincia di Roma al 30 novembre 1964; 
Considerato che occorre procedere alla nomina della Com- 
missione giudicatrice del concorso; 

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 otto- 
bre 1963, n. 2211; | 

Viste le designazioni di legge; 


Decreta: 


La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed 
esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto 
vacanti nei Comuni della provincia di Roma al 30 novem- 
bre 1964 è costituita come appresso: 

Presidente : 

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale della car- 
riera direttiva amministrativa del Ministero della sanità. 

Componenti: 

Voria dott. Francesco, vice prefetto ispettore della car- 
riera direttiva dell'Amministrazione civile dell’interno; 

Cavrini prof. dott. Carlo, veterinario provinciale capo 
della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della 
sanità; 

Barboni prof. Elio, docente universitario di ruolo in 
anatomia patologica veterinaria; 

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in 
clinica medica veterinaria; 

Santarelli dott. Elvezio, veterinario condotto. 

Segretario: 

Lippi dott. Igino, consigliere di 8* classe della carriera 
direttiva amministrativa del Ministero della sanità. 

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non 
prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed 
avrà la sua sede in Roma. 


Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini 
stabiliti. 


Roma, addì 23 novembre 1965 


(9283) Il veterinario provinciale: NiISsI 
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UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE 
DI AVELLINO 


Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice 
del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in pro- 
vincia di Avellino. 


IL VETERINARIO PROVINCIALE 


Visto il proprio decreto n. 5 del 18 gennaio 1965, con ilquale 
è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso 
a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di 
Avellino al 30 novembre 1983; 

Vista la raccomandata in data 25 ottobre 1965, con la 
quale il prof. Elio Barboni, docente ordinario di patologia 
generale ed anatomia patologica veterinaria, ha rassegnato 
le dimissioni da componente la predetta Commissione; 

Ritenuto, in conseguenza, di dover provvedere alla sosti- 
tuzione di detto componente; 

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 2$1; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 
1955, n. $54; 

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 otto- 
bre 1963, n. 2211; - 

Decreta: 

Il prof. Bruno Romboli, docente ordinario di patologia ge- 
neralo ed anatomia patologica veterinaria, è nominato com- 
ponente della Commissione giudicatrice di cui in premessa, 
in sostituzione del prof. Elio Barboni. 

Il presente Acercto sarà pubblicaio nella Gazzella Ufficiale 
della Repubblica ce, per otto giorni consecutivi, all'albo di 
questo Ufficio ed agli albi preiori della Prefettura e dei 
Comuni interessati. 


Aveilino, addì 10 novembre 1965 


{8977) STASI 


Ii veterinario provinciale: 


UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE 
DI MANTOVA 


Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del 
concorso al posto di veterinario comunale capo del comune 
di iviantova. 


IL VETERINARIO PROVINCIALE 


Visto il decreto n. 1017 del 18 giugno 1964, con il quale 
venne indetto il pubblico concorso al posto di veterinario 
comunale capo di Mantova; 

Visto il decreto n. 1896 in data 10 novembre 1964, con il 
quale venne costituita la Commissione giudicatrice del con- 
corso predetto; 

Considerato che il dott. Salvatore Cangialosi direttore di 
sezione della Prefettura di Mantova è stato trasferito in 
altra sede; 

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione; 

Vista la nota n. 29486 - Divisione III del 9 novembre 1965, 
con la quale la Prefettura di Mantova designa quale compo- 
nente la Commissione suddetta il dott. Ferdinando Guecione 
direttore di Sezione; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giu- 
gno 1955, n. 854; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 feb- 
braio 1961, n. 264; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 otto- 
bre 1963, n. 221; 

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero 
della sanità; 

Decreta: 


Il dott. Ferdinando Guccione, direttore di Sezione della 
Prefettura di Mantova, è nominato membro della Commissione 
giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di 
veterinario comunale capo di Mantova in sostituzione del 
dott. Salvatore Cangialosi destinato ad altra sede, 

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non 
prima di un mese dalla data di pubblicazione nella Guzzetta 
Ufficiale del presente bando. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefet- 
tura e dell'Ufficio del veterinario provinciale. 


Mantova, addì 16 novembre 1965 


Il veterinario provinciale: BUucaLo 
(9037) 


UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE 
DI PARMA 


Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrico 
del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella 
provincia di Parma. 


IL VETERINARIO PROVINCIALE 


Visti ì decreti del veterinario provinciale di Parma n. 938 
del 29 luglio 1963, n. 1350 del 26 novembre 1963 e n. t11 del 
23 febbraio 1965, concernenti la nomina della Commissione 
giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di vè- 
terinario condotto vacanti: in Provincia al 30 novembre 1962, 
bandito con decreto 2 gonnaio 10963, n, 6698; 

Atteso che il dott. Roberto Cardarelli, vice prefetto Pe 
presidente dellu Commissione predetta, è stato trasferito ad 
altra sede e, pertanto, occorre procedere alla sui sustitu- 
zione; 

Visto il regio decreto IL marzo 1935, n, 281; 

Vista la lezge 13 marzo 1958, n. 296; 


Decreta: 


Il dott. Armando Martissa, vice prefetto in servizio pres- 
so la Prefettura di Parma, è nominito presidente della Com- 
missione citata in premessa, in sostituzione del dott. Roberto 
Cardarelli. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della 
Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del- 
l'Ufficio veterinario provinciale e della Prefettura. 


Parma, addì 3 novembre 1963 


Il veterinario provinciale: CAROBENE 


(8978) 
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UMBERTO PETTINARI, direttore 


Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. 


